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peratura de 42,0°C trebuie să avem 
cap de scală prin alegerea potrivită 
a rezistenţei R 13 . 

în căzui în care se doreşte afişa¬ 
rea digitală a temperaturii, se 
adaugă schema dată în figura 2. 

La această schemă tensiunea 
care se aplică la instrumentul ana¬ 
logic — figura 1 — se aplică la 
borna V m . 

Cu ajutorul unui circuit /3M339, 
care conţine patru comparatoare, 
se constituie un convertor tensiu- 
ne-frecvenţă, după cum se vede în 
figura 2. 

Primul circuit comparator-func¬ 
ţionează pe post de integrator, al 
doilea este un convertor triunghi- 
dreptunghi, iar al treilea compara¬ 
tor este pe post de comutator. 

Presupunem că al doilea compa¬ 
rator are la ieşire +Ec- Aceasta va 
atrage după sine apariţia lUi +Ec la 
ieşirea comparatorului III (acest tip 
de comparate/ are ieşirea cu colec¬ 
torul în gol). în acest caz, tranzisto¬ 
rul final din comparator fiind blo¬ 
cat, vom avea un curent l 2 = 0. 

Datorită tensiunii de control de la 
Vjn, vom avea un curent I, care va 
descărca pe C 2 (condensatorul de 
integrare). Vom avea o relaţie de 
forma : 


este constituit cu celelalte trei am¬ 
plificatoare operaţionale existente 
în circuitul integrat j8M324. 

Primele două amplificatoare ope¬ 
raţionale realizează amplificarea di¬ 
ferenţială a semnalului util cules din 
baza tranzistorului T 0 şi a tensiunii, 
de referinţă dată de căderea de ten¬ 
siune pe HTt şi Rg de curentul con¬ 
stant al lui T 6 . Tensiunea diferenţială 
obţinută este transformată în ten¬ 
siune unipolară prin intermediul ce¬ 
lui - de-al treilea amplificator opera¬ 
ţional. In vederea obţinerii unui grad 
înalt de rejecţie a modului comun 
este necesară o bună împerechere a 
rezistenţelor de reacţie, şi anume 


In articolul de faţă se prezintă 
schema unui termometru medical 
capabil să măsoare temperatura cu 
o precizie de 0,1° C într-un interval 
de timp de 15 s de la introducerea 
sondei în mediul a cărui tempera¬ 
tură trebuie determinată. Tempera¬ 
tura se poate afişa pe un instrument 
analogic sau poate fi prelucrată 
pentru a fi afişată digital. 

Schema se bazează pe proprieta¬ 
tea tranzistoarelor de a prezenta o 
variaţie liniară a tensiunii bază-emi- 
tor cu temperatura atunci cînd cu¬ 
rentul de colector este menţinut 
constant. Această variaţie este de 
-2,1 mV/°C. 

Schema de principiu este dată în 
figura 1. 

Alimentarea se face de la o baterie 
de 9 V prin intermediul unei surse ca¬ 
pabile să furnizeze -9 V şi +9 V. 
Sursa este compusă dintr-un circuit 
basculant astabil — tranzistoarele T-, 
şi T 2 —, circuitul de separare şi co¬ 
mandă — tranzistorul T 3 — circuitul 
final — tranzistoarele t 4 şi t 5 . Circui¬ 
tul basculant astabil generează im¬ 
pulsuri cu o frecvenţă de 10 kHz. 
Aceste impulsuri sînt aplicate etajului 
final T 4 , T 5 . Atunci cînd avem 0 V în 
emitorul lui T 3 vom avea deschisă 
calea D,, C 1t Ţ 5 , R e , care va încărca 
pe Cj la tensiunea de alimentare de 
9 V. în cazul în care în emitorul lui T 3 
avem +Ec = 9 V, vom avea deschisa 
calea T 4 , C 2 , D 2 care va încărca pe 
C 2 la tensiunea de alimentare de 
.9 V, In acest fel la ieşire vom avea o 
tensiune dublă de ±9 V. 

Schema se bazează pe folosirea 
unui circuit integrat de tip /3M324, 
circuit ce conţine patru amplifica¬ 
toare operaţionale: trei din ele sînt 
folosite în vederea constituirii unui 
amplificator de instrumentaţie pen¬ 
tru prelucrarea semnalului, iar al 


generatorul de curent constituit din 
tranzistoarele T 8 şi T g . Valoarea 
acestui curent este dată de rezis¬ 
tenţa R 19 după relaţia : 

UreT9 0,6 V 

,= .HELL « -= 1,27 mA. 

R 19 470 0 

Tensiunea de referinţă dată de 
DZ, este aplicată pe rezistenţa de 
emitor a lui T 7 . Prin intermediul am¬ 
plificatorului operaţional curentul 
de bază al lui T 7 este astfel reglat ca 
să avem un curent constant în co¬ 
lectorul lui T 7 , curent avînd o va¬ 
loare dată de relaţia : 

Uq3 + Uqzi _ 0,6 +2,7 _ 


în acest mod, tensiunea de ieşire 
va fi de forma : 


V„ = 1 + — “-(V, n2 - V ln1 ) 

”13 

Avînd în vedere că avem o gamă 
de măsurare de 6 °C — [36 4- 42 °C], 
rezultă că tensiunea Ube a lui T 0 va 
scădea cu 12,6 mV. 

Pentru a obţine o tensiune la ieşire 
de 3 V în aceste condiţii, vom putea 
scrie : 


datorită faptului că intrarea pozitivă 
este ţinută la o tensiune Vj n /2 prin 
divizorul R 2 —R 5 . 

Timpul de descărcare va fi dat de 
relaţia : 


vom avea 


Acest curent va alimenta tranzis¬ 
torul T 0 de măsură. 

Cu ajutorul lui T 6 este realizat un 
al doilea generator de curent, co¬ 
mandat tot de amplificatorul ope¬ 
raţional. Curentul generat va fi de 
forma : 


158 158 

Această tensiune este aplicată 
instrumentului analogic prin inter¬ 
mediul unui comutator avînd 2X2 
contacte. Pe poziţia I se face citirea 
temperaturii, iar pe poziţia II se veri¬ 
fică starea bateriei cu sarcina apli¬ 
cată. în aceste condiţii, tensiunea 
bateriei nu trebuie să scadă sub 7 V. 

în vederea măsurării temperaturii 
se pune sonda de măsură, constitu¬ 
ită din tranzistorul T 0 , pentru a 
ajunge la aceeaşi temperatură cu 
mediul de măsurat, se aşteaptă 
timp de cca 15 s, după care se acţio¬ 
nează întrerupătorul K şi se. citeşte 
valoarea afişată. 

Consumul total este de cca 20 
mA pe perioada cînd K este acţio¬ 
nat — cînd se face citirea. 

Cu ajutorul lui UT, — helitrimer 
de 1 k£l — se stabileşte valoarea 
de 0 V pe instrumentul de măsură la 
o temperatură de 36,0°C, iar la tem- 


deoarece curentul este constant. 

în această relaţie, AU este deter¬ 
minat de comparatorul II şi de dio¬ 
dele Zener DZ, şi„DZ 2 care deter¬ 
mină histerezisul. In cazul în care 
avem pentru DZ^ şi DZ 2 diode de tip 
DZ2V7, va rezulta că tensiunea 
triunghiulară ce apare în punctul M 
va fi limitată între ±(2,7 + 0,7 V) faţă 
Ec 

de punctul median — = 4,5 V. 

în momentul în care tensiunea de 
la ieşirea comparatorului I scade 
Ec 

sub valoarea —— (DZ, + 0,7 V), se 

produce bascularea comparatoru¬ 
lui II, iar la ieşirea lui avem 0 V. La 
ieşirea comparatorului III avem tot 
0 V şi va apărea un curent l 2 prin re¬ 
zistenţa IV Dacă R 3 = Rt/ 2, atunci 
rata de descărcare va fi egală cu 
rata de încărcare şi forma triun¬ 
ghiulară va fi simetrică. Ca urmare, 
factorul de umplere al impulsurilor 
dreptunghiulare de la ieşire va fi de 
.+ 50%, independent de frecvenţă. 
- Tensiunea în triunghi va avea o va¬ 
loare de 6,6 V vv. 

în timp ce unda evoluează în inter¬ 
valul ferestrei de basculare a com¬ 
paratorului II, ieşirea îşi păstrează 
starea anterioară prin intermediul 
rezistenţelor de reacţie R 7 şi Rg. 

Avantajul schemei constă în 
aceea că punctul de basculare şi 
lăţimea histerezisului sînt indepen¬ 
dente de fluctuaţiile tensiunii de ali¬ 
mentare şi deci conversia tensiune- 
frecvenţă se face corect fără a fi ne¬ 
cesară o sursă stabilizată. Singurul 
dezavantaj al acestei scheme este 
acela că, datorită faptului că nu se 
pot fabrica diode Zener cu tensiu¬ 
nea mai mică de 1 V, vom avea o 
undă triunghiulară în punctul M cu 
o amplitudine mare şi deci frec¬ 
venţa maximă ce se poate obţine 
este mică. în cazul nostru, acest lu- 
- cru nu afectează deoarece lucrăm 
la frecvenţe joase. 

Deci vom avea o conversie liniară 
tensiune-număr de impulsuri. Aceste 
impulsuri se aplică unui circuit 
poartă NANO de tip MMC4011, fa- 


în acest fel, cu ajutorul a trei ge¬ 
neratoare de curent constant, vom 
avea independenţă faţă de variaţiile 
tensiunii de alimentare pentru cu¬ 
rentul ce trece prin tranzistorul de 
măsură şi pentru referinţa constitu¬ 
ită de HT, şi Rg. 

Avînd în vedere semnalele . ex¬ 
trem de mici cu care se lucrează — 
0,2 mV pentru o variaţie de tempe¬ 
ratură de 0,1 °C —, este necesară 
folosirea unui amplificator de in¬ 
strumentaţie capabil să asigure am¬ 
plificarea şi stabilitatea necesare. 

Amplificatorul de instrumentaţie 


rulea pentru realizarea genera- 
jlui de curent necesar alimen- 
i tranzistorului de măsură, T 0 . 
Sursa de referinţă a generatoru- 
de curent este dată de dioda Ze- 
DZ, compensată termic de 
da D 3 . în vederea obţinerii unei 
bilităţi mari a tensiunii de refe- 
;ă la variaţiile tensiunii de ali¬ 
ntare, dioda Zener DZ, este ali¬ 
ntată la curerft constant de către 










R8 

IOOKa. 


0M339 


16 15 1413 12 11 10 9 
MMC 40192 . 

1 2 3 4 5 6 7 8 


— se face pentru temperaturi 
0°C, iar rezistenţa R 13 — figura 
se etalonează astfel ca, la temţ 
tura de 60°C să avem lă ieşire 6,i 

Astfel variaţia de tensiune a j 
ţiunii bază-emitor a lui T 0 - figu 

— va fi de 60x2,1 = 126 mV. 
Deci, pentru R 13 vom avea : 


bricat în tehnologie CMOS de către 
„Microelectronica", Pe cealaltă in¬ 
trare a porţii se aplică o bază de 
timp dată de un generator astabil 
, nesimetric, format cu celelalte 
două porţi NAMD ce se găsesc în 
aceeaşi capsulă. De la ieşire, trenul 
de impulsuri ce sînt lăsate să treacă 
o perioadă fixă de timp sînt aplicate 
un.ui numărător de patru biţi de tip 
BCD-MMC40192. La sfîrşitul perioa¬ 
dei, respectiv la saltul negativ ce se 
aplică circuitului decodor-driver 
MMC4511, informaţia din şirul de 
numărătoare este transferată spre 
afişare. Urmează o perioadă scurtă 
de pauză — circuitul basculant as¬ 
tabil este puternic nesimetric —, 
după care la saltul pozitiv vom avea 
două fenomene : 

— aducerea la „0“ a numărătoru¬ 
lui MMC40192; 

— deschiderea porţii pentru o 
nouă serie de impulsuri al căror 
număr este direct proporţional cu 
tensiunea de intrare, respectiv tem¬ 
peratura. 

Din acest moment, numărătoa¬ 
rele sînt încărcate, în timp ce afişa- 
jul va indica valoarea anterioară cu 
un ciclu. 

La închiderea porţii — salt nega¬ 
tiv — are loc transferul informaţiei 
din numărătoare spre decodoare şi 
de. aici mai departe spre afişare. 

In vederea corelării numărului de 
impulsuri ce sînt lăsate să treacă în- 
tr-o perioadă fixă — de exemplu 1 s 
— cu temperatura, se adoptă re¬ 
gula : 

— pentru o temperatură de 20°C 
vom avea la ieşirea traductorului — 
fosta ieşire analogică din figura 1 — 
o tensiune de 2,00 V şi corespun¬ 
zător vom avea un număr de 200 de 
impulsuri; 

— pentru o temperatură de 60°C 
vom avea la ieşirea traductorului o 
tensiune de 6,00 V şi corespunzător 
vom avea un număr de 600 de impul¬ 
suri. 

Deci fiecare impuls va cores¬ 
punde la 0,1 °C. 

în domeniul care ne interesează 
(36,0 -r- 42,0°C) vom avea un număr 
de. impulsuri în plaja (360 -4- 420). 

în acest caz, echilibrarea traduc¬ 
torului — helitrimeruî HIV figura 1 


CONVERTI ZOII 


Elevi GEORGE BEŞU, 
CĂTĂLIN CÎRSTOIU, 
Gâlimâneşti 


126-10"’ 

R - 2R„ 2-140 

Rl3 39,7 39,7 

Amplitudinea tensiunii în triunghi 
de la convertorul tensiune-frec- 
Venţă va fi de 6,6 V vv în cazul în 
care DZ, şi DZ 2 — figura 2 — sînt de 
2,7 V. 

La o tensiune de 6 V va trebui să 
avem 600 de impulsuri la ieşire într-un 
interval de timp de 1 secundă. în 
aceste condiţii curentul l 3 va fi : 


,,Cora“). Bobinarea se 
execută pe un suport 
de carton, cu izolare 
corespunzătoare între 
înfăşurări, 

Tranzistorul 2N3055 
se montează pe radia¬ 
tor din aluminiu. 


Acest montaj pre- mează; L 3 = 50 spire 
zintă avantajul econo- 0 0,6—0,7 mm; L 2 = 25 
misirii energiei elec- spire 0 0,3 mm; l 3 = 
trice, servind la aii- 470—500 spire 0 0,3 
mentarea tuburilor fiu- mm. 
orescente. Se va folosi o bară 

Bobinele se reali- de ferită cilindrică sau 
zează cu conductor plată (de exemplu, de 
CuEm după cum ur- la radioreceptorul 


Vom avea 


AV , 6,6 

Alimentarea părţii de afişare se \ 
face separat, avînd în vedere con- Ş 
sumui mare pe care îl necesită, de la I 
două baterii de 1,5 V fiecare sau se j 
poate alimenta totul de la reţea prin j 
intermediul unui transformator de 
reţea, nefiind necesară introduce¬ 
rea unui stabilizator. 

Realizat în acest mod, aparatul se ] 
poate folosi şi ca termometru de ca¬ 
meră sau ca termometru de exte¬ 
rior, în care caz trebuie refăcute ] 
calculele în vederea măsurării tem- j 
peraturilor negative. Acest lucru se j 
poate face cu uşurinţă prin înterme- 1 
diul lui HTt — figura 1 — astfel că, 
păstrînd gama de 60°C, aceasta să 
se găsească între —20°C şi +40°C, 
de exemplu. 
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(URMARE DIN NR. TRECUT) 


liora — decuplările pe sursa de ali¬ 
mentare, în caz contrar putînd apă¬ 
rea autooscilaţii la cîştig mare. Ali¬ 
mentarea se poate face de la două 
baterii 3R12 (4,5 V) legate în serie 
sau chiar de la o baterie miniatură 
6F22 (9 V). Un condensator de mini¬ 
mum 220 mF este obligatoriu pe 
bornele sursei. 

Semnalul de la ieşirea preamplifi- 
catorului, cules din cursorul poten- 
ţiometrului, trebuie să se audă 
nedistorsionat şi suficient de tare 
într-o cască de 2 000 — 4 000 fi. 
Acest semnal comandă amplificato¬ 
rul în clasa A realizat cu tranzistorul 
T 1f care are ca sarcină în colector 
LED-ul IR înseriat cu rezistenţa sa 
de limitare, Re. 

Pentru un LED de tip CQY11C 
curentul direct maxim este de 30 
mA, deci, conform celor discutate, 
vom polariza static tranzistorul Tt 
astfel încît să avem un curent de co¬ 
lector în repaus de cca 15 mA. în 
acest scop dăm la masă cursorul 
potenţiometrului P şi ajustăm expe¬ 
rimental rezistenţa R 6 (plecînd de la 
valori mai mari, de exemplu de 250 
kfi) pînă cînd miliampermetrul co¬ 
nectat în serie cu LED-ul va indica 
aproximativ 15 mA (nu l-am mai fi-» 
gurat în schemă, dar este bine ca 
miliampermetrul să rămînă tot tim¬ 
pul „de veghe" în această etapă ex¬ 
perimentală). 


Verificarea emiţătorului se poate 
face mai întîi indirect, ascultînd 
într-o cască de 2 000—4 000 fi sem¬ 
nalul din colectorul lui T, (tare, ne¬ 
distorsionat). Volumul din P , ca şi 
intensitatea sunetelor emise în faţa 
difuzorului se vor dreşte treptat, ur¬ 
mărind simultan indicaţia miliamper- 
metrului înseriat cu LED-ul (sau di¬ 
rect cu sursa de alimentare, consu- 
mul preamplificatorului fiind redus), 
în cazul unor tendinţe de depăşire a 
valorii maxime de 30 mA se va re¬ 
duce cîştigul preamplificatorului (se 
micşorează R 4 ). 

Urmează mult aşteptata probă „pe 
viu", cînd emiţătorul şi receptorul se 
vor alinia optic, la o distanţă de cca 
5 m pentru început, vor fi alimentate 
şi puse la muncă. 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 


FOTOTELEFON 


Pentru realizarea emiţătorului de 
lumină infraroşie modulată în audio- 
frecvenţă vom pleca, după cum ară¬ 
tam la început, de la ipoteza utiliză¬ 
rii ca element emisiv a unui LED-IR. 

LED-urile în infraroşu emit, de re¬ 
gulă, exclusiv lumină infraroşie 
(deci invizibilă), cu o distribuţie 
spectrală mai mult său mai puţin 
restrînsă, avînd lungimea de undă la 
emisia maximă de cca 850—880 nm. 
Pentru a avea uh control nemijlocit 
asupra funcţionării lor, îndeosebi în 
faza experimentală, este indicat să 
se măsoare în permanenţă curentul 
continuu consumat, asigurîndu-ne 
că el se înscrie sub Urnita maximă 
admisibilă pentru tipul dat. Ca la 
orice dispozitiv semiconductor, de¬ 
păşirea curentului maxim de catalog 
este foarte riscantă, chiar pentru un 
timp scurt. 

Funcţionarea ca element emisiv a 
LED-ului IR (a LED-urilor, în gene¬ 
ral) corespunde polarizării directe a 
joncţiunii, prin aplicarea plusului 
sursei pe anod şi a minusului pe ca- 
tod. Alimentarea se face obligatoriu 
prin intermediul unei rezistenţe de 
limitare R astfel calculată încît să nu 
permită depăşirea curentului maxim 
direct (W,, dat în catalog) pentru 
tensiunea de lucru aleasă. In aceste 
condiţii, conducţia dispozitivului 
este de tip „diodă", adică pronunţat 
neliniară şi cu prag de intrare în 
■conducţie, cu deosebirea că tensiu¬ 
nea directă de prag, Ueste sen¬ 
sibil mai mare (tipic 1,2—1,3 V pen¬ 
tru LED-urile ÎR). în figura 5 este 
reamintit circuitul elementar de ali- 
mentare-măsurare, alăturat fiind 
dată şi relaţia pentru dimensionarea 
rezistenţei de limitare R. 

în polarizare inversă, adică apli- 
cînd plusul pe catod şi minusul pe 
anod, LED-urile se comportă tot 
asemănător cu diodele, cu deosebi¬ 
rea că gradul de conducţie mai de¬ 
pinde — pe lîngă tensiunea inversă 
U« aplicata — şi de nivelul şi natura 
iluminării ambiante. Această parti¬ 
cularitate, care are la bază accesul 
direct al lutŢiinii la joncţiune, le 
apropie într-un fel de fotodiode, 
permiţînd utilizarea lor şi ca traduc- 
toare optoeiectrice. O atenţie deose¬ 
bită trebuie acordată însă., în astfel 
de cazuri, parametrului de catalog 
U (tensiunea inversă maximă), 
care pentru anumite tipuri de struc¬ 
tură are valori reduse drastic. De 
exemplu, LED-ul IR de tip CQY11C 
pe care l-am menţionat deja admite 
o tensiune inversă maximă de cca 2 


„liniară" a caracteristicii U*— L (re¬ 
cepţie cît mai puţin distorsionată). 

Un prim exemplu de emiţător ce 
poate servi foarte bine la verificarea 
LED-ului IR şi a receptorului (des¬ 
cris anterior) este dat în figura 6 . In 
locul microfonului (pe care nu-l vom 
utiliza în aceste montaje, avînd în 
vedere intenţia finală de funcţionare 
bidirecţională emisie-recepţie), s-a 
folosit un difuzor de radioficare îm¬ 
preună cu transformatorul său. 
Intr-o etapă ulterioară se poate re¬ 
nunţa la transformatorul de adap¬ 
tare, mărind corespunzător cîştigul 
în tensiune al amplificatorului. Se 
poate folosi orice tip de difuzor de 
4—8 n. 

Semnalul AF furnizat de difuzor 
(de exemplu, cînd se vorbeşte în 
faţa lui la o distanţă de 0,5—1 m) este 
aplicat unui preamplificator echipat 
cu operaţionalul 741, în configuraţie 
de amplificator inversor, cu alimen¬ 
tare nesimetrică. Valorile pieselor 
din acest etaj nu sînt critice. Cîşti¬ 
gul în tensiune (care nu trebuie să 
depăşească 100 ) se stabileşte din 
raportul R 4 /R,, de exemplu alegînd 
pe R 4 (200—500 kfl), Nu se vor ne¬ 
glija — la nevoie chiar se vor ame- 


LED 

CQY11C 
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conexiune stereo, iar în figura 2 
schema corespunzătoare configura¬ 
ţiei în punte. 

Tabelele alăturate redau cîteva 


dintre caracteristicile electrice mai 
importante pentru cele două mon¬ 
taje. 


Circuitul integrat U2431B (produs 
de „Telefunken") este un amplifica¬ 
tor AF dual, cu alimentare la ten¬ 
siune joasă, destinăt aparaturii por¬ 
tabile (radioreceptoare, casetofoane 
etc.). 

Domeniul tensiunilor de alimen¬ 
tare este cuprins între 1,8 V şi 8 V 
(valoarea maximă absolută 9 V), cu 
variaţia corespunzătoare a puterii de 
ieşire. 

Circuitul se mai caracterizează 
prin distorsiuni reduse, curent scă¬ 
zut de repaus, precum şi posibilita¬ 
tea conectării externe a celor două 
amplificatoare în configuraţie stereo 
sau în punte. 

Puterea totală de disipaţie la T am h 
=60°C este de maximum 1 W, tem¬ 
peratura, maximă admisibilă a jonc¬ 
ţiunilor de 150° C, iar rezistenţa ter¬ 
mică joncţiune-ambiant de 90 K/W. 

în figura 1 este dată schema de 
testare şi de utilizare în varianta de 


In emiţătorul de lumină modulată 
pe care ne-am propus să-l realizăm 
vom utiliza deci un LED-IR în polari¬ 
zare directă. Dintre multiplele soluţii 
posibile, optimă pare aceea de a po¬ 
lariza LED-ul în repaus (cu o ten¬ 
siune continuă directă) astfel încît 
curentul prin el să fie aproximativ 
jumătate din valoarea maximă de 
catalog l fm(n . urmînd ca modulaţia 
de audiofrecvenţă (prin intermediul 
unui amplificator adecvat) să se 
facă prin creşterea, respectiv scăde¬ 
rea curentului L în jurul acestei va¬ 
lori de repaus. Plasarea punctului 
static se va optimiza experimental, 
urmărindu-se o încadrare cît mai 
bună a plajei de lucru în porţiunea 


U2431B 
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Numeroşi cititori ne-au solicitat 
informaţii referitoare la componen¬ 
tele electronice şi la schemele care 
se pretează realizării unor amplifica¬ 
toare de audiofrecvenţă miniaturi¬ 
zate, alimentabile la tensiuni conti¬ 
nue foarte scăzute (eventual, pastile 
de acumulatoare), destinate, de 
exemplu, protezelor auditive. 

Circuitul integrat TCA1003, ampli¬ 
ficator AF de dimensiuni foarte mici, 
prevăzut cu cinci etaje de amplifi¬ 
care şi conceput pentru alimentare 1 
la 1,3 V, este unul din răspunsurile o 
posibile. 

Realizat într-o capsulă miniaturală 
din plastic, integratul are o masă de 
aproximativ 80 mg, cu dimensiunile 
(în milimetri) date în figura 1. 

Schema electrică internă — figura 
2—o indicăm nu pentru a fi „imi¬ 
tată" cu componente discrete (s-ar 
pierde avantajul major al gabaritului 
redus), ci pentru a servi constructo¬ 
rilor amatori la o mai bună înţele¬ 
gere şi chiar la adaptarea şi optimi¬ 
zarea circuitului tipic de utilizare 
(fig. 3). 

Cele cinci etaje de amplificare şînt 
grupate intern în două amplifica¬ 
toare în cascadă, I şi II, cu trei, res¬ 
pectiv cu două etaje (fig. 4). Acest 
aranjament, cu ieşire separată pen¬ 
tru punctul de interconexiune (pinul 
4), a fost adoptat în scopul de a per¬ 
mite aplicarea independentă pentru 
fiecare amplificator a reacţiei nega¬ 
tive necesare (în vederea stabilirii 
cîştigului şi a răspuhsului în frec¬ 
venţă). Fiecare amplificator dispune 
de o conexiune externă pentru apli¬ 
carea compensaţiei în frecvenţă (pi¬ 
nul 5 pentru I, respectiv pinul 6 pen¬ 
tru II). 

Semnificaţia celorlalte conexiuni 
externe este: pin 1 — intrare amplifi¬ 
cator I; pin 2 — masă (0 V); pin 3 — 
masă pentru amplificatorul II; pin 7 
— tensiunea de alimentare (+v.?=1,3 
V); pin 8 — ieşire amplificator II. 

Pentru circuitul de testare şi utili¬ 
zare din figura 3, producătorul (ITT 
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Semiconductors, prospect 6251 — 
199 — IE) face următoarele preci¬ 
zări: 

— potenţiometrul de 10 kn ser¬ 
veşte la controlul volumului de către 
purtătorul protezei auditive (se ob¬ 
servă că dacă suprimăm acest po- 
tenţiometru din bucla de reacţie, în- 
locuindu-l cu scurtcircuit, cîştigul 
devine maxim); 

— rezistenţa de 1,5 k(î din circui¬ 
tul de ieşire şe ajustează experimen¬ 
tal pentru a se asigura nivelul nece¬ 
sar al semnalului în cască, în funcţie 
de sensibilitatea purtătorului; 

— cele două rezistenţe de 25 kfl 
din bucla de reacţie negativă a pri¬ 
mului amplificator se vor materializa 
(iniţial) prin două trimere de 50 kîi, 
care vor fi ajustate pentru obţinerea 
răspunsului în frecvenţă necesar. 

Circuitul TCA1003 permite valorile 
maxime absolute de 5 V pentru ten¬ 
siunea de alimentare (recomandabil 
1-M.5 V), 5 mA pentru curentul de 
ieşire — pin 8, domeniul 0+-50°C 
pentru temperatura ambiantă de lu¬ 
cru. Se recomandă utilizarea unui 
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traductor electroacustic (cască) 
avînd rezistenţa electrică în curent 
continuu de cca 200 îl şi impedanţa 
la f = 1 kHz de cca 600 fl. 

Montajul practic de utilizare din fi¬ 
gura 3 are, pentru V s = +1,3 V, f=1 
kHz şi T» mh = 25° G, următoarele ca¬ 
racteristici electrice: 

— curentul consumat din sursă 
de 1,95 mA tipic (maximum 2,25 
mA) cu comutatorul de ieşire în po¬ 
ziţia A, respectiv maximum 0,65 mA 


în poziţia B; 

— cîştigul tipic în tensiune de 
63,5 dB (A), respectiv 53,5 dB (B); 

— creşterea cîştigului în tensiune 
prin comutarea- generatorului de in¬ 
trare de pe 8,6 kfl pe 3,6 kfî de mini¬ 
mum 13 dB (cu comutatorul de ie¬ 
şire în poziţia A); 

— tensiunea eficace maximă de 
ieşire pentru d = 5%, comutatorul în 
A, de cel puţin 500 mV. 


CARACTERISTICI ELECTRICE PENTRU CONFIGURAŢIA STEREO 


Parametrul 

Simbol 

Pin , 

Valoare 

Min. 

Tip. 

Max. 

Tensiunea de 
alimentare 

v s 

5 

1,8 V 


8 V 

Curentul de repaus 

•s 

5 

5 mA 

12 mA 

15 mA 

Puterea de ieşire 
(f=1 kHz, d=10%) 
V s =2 V; R,=4 n 

V s =3 V; R L = 8 n 

V s =6 V; R,=16 H 
V s =4,5 V; R l =32 ft 

P°0 

k 

4;6 

4; 6 

4; 6 

4; 6 


25 mW 
65 mW 
220 mW 
60 mW 


Distorsiuni 

P o =0,25 W; R l =8 H 

d 

4; 6 


0,5% 




Cîştigul în tensiune 
în buclă închisă 
(f=1 kHz) 

G v 

4;6 

40 

43 


Banda de frecvenţă 
(-3 dB) 

B 

4; 6 


30 kHz 


Rezistenţa de 
intrare 

Rj 

1:8 

800 kll 




CARACTERISTICI ELECTRICE PENTRU CONFIGURAŢIA ÎN PUNTE 


Parametrul 

Simbol 

Pin 

Valoare 

Min. 

Tip. 

Max. 

Tensiunea de alimentare 

V s 

5 

1,8 V 


8 V 

Curentul de repaus 
(R L =°o) 

«8 

5 


12 mA 


Tensiunea de offset de 
ieşire (R L =8 ft) 

±v oo 

4-6 


10 mV 

50 mV 

Puterea de ieşire 

V s =3 V; R,=8 ft 

V<y=6 V; R l =16 (i 

V s =4,5 V; R l =32 fi 

P 0 

P 0 

P° 

p o 

4-6 

4-6 

4-6 

4—6 


75 mW 
225 mW 
800 mW 
230 mW 


Distorsiuni 
(P o =0,4 W; R l =16 H) 

d 

4-6 


0,5% 


Cîştigul în tensiune în 
buclă închisă 
(f=1 kHz) 

G v 

1 

4-6 

40 dB 

43 dB 


Banda de frecvenţă 
(—3 dB) 

B 

4-6 


30 kHz 


Rezistenţa de intrare 

Rj 

1;8 

800 kn 



Rejecţia tensiunii de 
alimentare 

Ksvr 

4-6 


46 dB 
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RECEPTOR RQfl 


CONSTANTIN TUDOSIE, 
YD7AOT, maestru al spartului 


Radiogoniometria — sportul de 
mare atracţie pentru tinerii pasionaţi 
de „căutarea vulpilor" — îşi lărgeşte 
tot mai mult cercurile cuprinzînd 
pionierii din primii ani de şcoală 
pînă la cei care „mai pot alerga" să 
scoată timpii corespunzători întrece¬ 
rii, sportive. 

în toate situaţiile se pune pro¬ 
blema radiogoniometrului şi în spe¬ 
cial de către începători, care în¬ 
treabă „ce receptor să-mi constru¬ 
iesc?", care este mai bun?... încer- 
cînd să răspund la aceste întrebări, 
vin în sprijinul „vînătorilor" cu o so¬ 
luţie ieftină şi care nu necesită un 
grad ridicat de dificultate tehnică. 

Ideea modificării unui radiorecep¬ 
tor din comerţ este pe deplin acce¬ 
sibilă chiar şi celor mai mici pio¬ 
nieri, în comparaţie cu construcţia 
integrală a unui receptor superhete- 
rodină; de asemenea, preţul este 
mult mai scăzut. 

Pentru elaborarea prototipului 
m-am orientat asupra receptorului 
„CORA 5", care se livrează în co¬ 
merţ împreună cu schema electrică. 
Acest receptor este destinat gamei 


de unde medii de la 525 la 1 605 
kHz, cu o frecvenţă intermediară de 
455 kHz, alimentat de ia două baterii 
R6 de 1,5 V legate în serie. 

Pentru folosirea lui ca radiogonio- 
metru, va trebui să recepţioneze 
gama de unde scurte de la 3 500 la 
3 600 kHz, dar avînd în vedere că 
majoritatea „vînătorilor de vulpi" 
sînt şi radioamatori, prototipul a fost 
realizat pentru gama de la 3 500 la 
3 800 kHz. 

Semnalele transmise de „vulpe" 
sînt telegrafice, nemodulate şi nu 
pot fi recepţionate decît cu ajutorul 
unui mic montaj, numit BFO. Pentru 
a îmbunătăţi calităţile recepţiei în 
toată gama de 3,5 MHz, chiar şi a 
DX-urilor, am montat un amplifica¬ 
tor de radiofrecvănţă, RF. 

Din cele arătate rezultă că trebuie 
să construim două cablaje impri¬ 
mate, şi anume BFO şi RF. 

înainte de a descrie aceste etaje, 
trebuie să pregătim radioreceptorul 
de bază „CORA 5“ după cum ur¬ 
mează: 

— se demontează placa cu pie¬ 
sele prin scoaterea celor trei şuru¬ 
buri; 


5FZ5S 


— se demontează bara de ferită, 
dar suportul ei de plastic rămîne 
prins de placă; 

— se dezlipesc şi se elimină bobi¬ 
nele de pe bară, L201; 

— se dezlipeşte şi se elimină 
C202; 

— se dezlipeşte şi se elimină 
C204, iar în locul lui se montează un 
condensator de 62 pF; 

— se dezlipeşte şi se elimină 
R202 de 150 kO ce şe află pe partea 
din spate a plăcii; 

— se dezlipeşte şi se elimină 
C207, iar în locul lui se montează un 
condensator de H3 nF; 

— se dezlipeşte şi se elimină 
C206; în locul lui se montează un 
condensator de 47^-56 pF. 

La prototip am folosit în locul lui 
C207 un condensator de 1 nF; se 
poate creşte pînă la 3 nF, după care 
forma semnalului dat de autooscila- 
tor se str.wă. 

Pentru C206 am folosit un con¬ 
densator cu stiroflex de 51 pF, dar 
convin valori între 47 şi 56 pF, cu 
menţiunea că se modifică domeniul 
de frecvenţă recepţionat. 

Urmează în continuare ultima şi 
cea mai dificilă modificare care tre¬ 
buie făcută la receptorul de bază, şi 
anume bobina mixerului autooscila- * 
tor, L202. Pentru demontarea ei este 
nevoie de o pompă de cositor sau, 
mai simplu, de un creion de la care 
scoatem mina şi tragem prin el cosi¬ 
torul topit din punctele 1—4, 
2—6—3 şi capetele ecranului. Cu 
multă grijă se demontează blindajul 
metalic, apoi ne aflăm în faţa unei 
bobine pe un miez de ferită, care 
este, de fapt, formată din mai multe 
bobinaje, după cum urmează: 

— porţiunea 2—6 (vezi schema 
„CORA") este deasupra, cu sîrmă de 
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prin scoaterea celor 20 de spire); li¬ 
pim capătul în punctul 1; 

— rebobinăm şi cele 6 spire cu 
conductorul deja prins în punctul 6, 
apoi îi lipim capătul în punctul 2. 

Trebuie avut în vedere pe tot par¬ 
cursul acestor operaţii sensul în 
care au fost bobinate aceste înfăşu¬ 
rări pentru a-l respecta la refacerea 
lor. 

Totuşi este posibil să greşim acest 
sens de bobinaj şi autooscilatorul să 
nu funcţioneze (adică nu apare fîşîi- 
ţul de fond la pornirea aparatului), 
în această situaţie vom inversa ca¬ 
petele bobinei 1—4 (sîrma verde). 

Cu acestea am terminat modifică¬ 
rile asupra receptorului de bază 
„CORA". 

Avînd în vedere faptul că aparatul 
de bază are plusul alimentării la 
masă, schemele BFO şi amplificator 
RF sînt adaptate corespunzător. 

ETAJUL BFO este dat în figura 1 
şi reprezintă un oscilator Colpitts cu 
tranzistorul BF254. 

Tensiunea de reacţie se aplică pe 
divizorul capacitiv dintre colector şi 
masă, InF—22nF. 

Pentru bobina oscilatorului s-a fo¬ 
losit o medie frecvenţă din comerţ 
cu puncte roşu şi galben, adică 
identică cu L303 din montajul de 
bază. Semnalul din BFO se injec¬ 
tează la Dl în punctul 6 (vezi 
schema „CORA"), printr-un conden¬ 
sator de 3,3 pF. 

în figura 3 sînt prezentate cablajul 
imprimat la scara 1:1 (are mărimea 
unei monede de 1 leu), precum şi 
plantarea pieselor. Această plăcuţă 
va fi montată în orificiul unde pă¬ 
trunde magnetul difuzorului prin 
placa de bază. Din acest motiv, 
înainte de desenare şi corodare, se 
va ajusta să poată intra în acest lo- 
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culoare vişinie; 

— porţiunea 1—4 este cu sîrmă 
verde (a doua înfăşurare); 

— porţiunea 6—2 este cu sîrmă 
aurie (a treia înfăşurare). 

Este posibil ca la diferite aparate 
să nu se respecte culorile sîrmei de 
bobinaj, dar ordinea înfăşurărilor 
este obligatorie, ca mai sus. 

Asupra bobinei L202 va trebui să 
facem următoarele operaţii: 

— se dezlipeşte capătul 2 şi se 
debobinează porţiunea 2—6 de 6 
spire, apoi se lasă prinsă în punctul 
6; 

— se dezlipeşte capătul 1, se de¬ 
bobinează 9 spire, apoi se dezli¬ 
peşte şi capătul 4, după care păs¬ 
trăm această sîrmă (verde); 

— se rupe capătul bobinei rămase 
din punctul 6 cu grijă să nu cadă fi¬ 
rul debobinat anterior, apoi se de¬ 
bobinează 20 de spire, se înlătură, 
se curăţă capătul firului rămas şi se 
lipeşte la loc în punctul 6; 

— se lipeşte conductorul păstrat 
(verde) cu un capăt în punctul 4 şi 
se rebobinează 10 spire în loc de 9 
(din cauză că s-a micşorat bobinajul 


Piesele folosite la prototip sînt re¬ 
zistenţe pelicular-metalizate şi con¬ 
densatoare plachetă, dar convin pe 
deplin rezistenţe de 0,25 W sau 0,5 
W montate vertical. 

ETAJUL AMPLIFICATOR DE RF 
este dat în figura 2 şi reprezintă un 
amplificator cu tranzistorul BF254. 

Semnalul captat de bara de ferită 
se selectează în circuitul LI—C201 
şi prin bobina L2 ajunge în baza lui 
BF254. Aici se amplifică şi ajunge în 
circuitul oscilant de colector, de 
unde prin bobina de cuplaj L4 se 
aplică mixerului autooscilator din 
placa de bază. 

Asupra circuitului oscilant 
LI—C201 acţionează controlul de 
sens, la care se poate regla stinge¬ 
rea, printr-un potenţiometru de 10 kfl, 
în funcţie de „vînător". Bara de fe¬ 
rită folosită este de tipul „ALBA¬ 
TROS", dar cu rezultate modeste se 
poate folosi bara aparatului de bază. 

Bobina LI are 16 spire cu liţă RF, 
iar L2 are 5 spire cu liţă RF. Liţa RF 
se obţine dintr-o bobină de unde 
medii, care se livrează în comerţ îm- 
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preună cu bara de ferită ,ALBA- 
TROS“. 

De asemenea am folosit pentru 
aceste bobine chiar carcasa bobinei 
de UM. între LI şi L2 se află un spa¬ 
ţiu de 3 mm. 

Condensatorul C207 scos din 
aparatul de bază s-a folosit la decu¬ 
plarea emitorului. 

Sîrmă din bobinele L201 s-a folo¬ 
sit la bobinarea lui L3, L4, care au 
30 şi, respectiv, 6 spire. Aceste bo¬ 
bine sînt executate pe o carcasă cu 
miez de tip oscilator US ,ALBA- 
TROS“ sau altă carcasă cu 0 5—6 
mm cu miez. Pentru că în colectorul 
amplificatorului RF nu se face un 
acord variabil continuu şi totuşi 
gama de recepţie este de cîţeva sute 
de kilohertzi, am montat în paralel 
cu L3 o rezistenţă de 4,7 klî. Dacă 
receptorul se face numai pentru go- 
niometrie, se poate renunţa ia 
această rezistenţă. Pentru cei mai 
pretenţioşi se poate face un reglaj 
asupra etajului de RF, conectînd ca¬ 
pătul de masă al rezistenţei de 22 kO 
din baza lui BF254 pe cursorul unui 
potenţiometru de 10—25 kn, montat 
între borna plus şi cea minus a apa¬ 
ratului de bază. Se poate folosi un 




potenţiometru cu întrerupător şî‘ în 
acest caz se renunţă la potenţiome- 
trul aparatului, lăsîndu-l pe poziţia 
maxim audio şi scoţîndu-i butonul. 

Condensatorul C201 este din apa¬ 
ratul de bază. 

în figura 4 se prezintă placa de 
montaj la scara 1:1 şi modul de am¬ 
plasare a pieselor. 

La prototip s-au folosit rezistenţe 
pelicular metalizate, condensatoare 
cu stirofiex şi plachetă. Se pot folosi 
rezistenţe de 0,25 W sau 0,5 W mon¬ 
tate vertical. Trimerul este de tip ci¬ 
lindric ceramic. După executarea 
celor două montaje se trece la fixa¬ 
rea lor pe placa de bază. Ele au fost 
astfel proiectate încît prin ştrapare, 
lipire faţă de masă şi punctele indi¬ 
cate ale plăcii de bază, să se asigure 
alimentarea, transmisia ^semnalului 
şi rigiditatea mecanică. în figura 5 
se poate observa modul de asam¬ 
blare a plăcuţelor (vedere dinspre li¬ 
pituri). 

Prototipul foloseşte la recepţie o 
cască de tip telefon (fără modificări 
în etajul de audio), alimentată 
printr-un cablu cu două banane de 
la bornele difuzorului. 

Cînd se fac recepţii „loco“ în 


banda de 3,5 MHz, se poate conecta 
difuzorul. 

Radiogoniometrul astfel obţinut a 
fost introdus într-o cutie de tip pis¬ 
tol, dar acest lucru rămîne la fante¬ 
zia constructorului. în locul tranzis- 
toarelor din schemă am făcut probe 
şi cu tipurile de tranzistoare BF255,? 
BF214, BF215, BF198, BF199, iar re¬ 
zultatele sînt cam aceleaşi. 

REGLAREA RADIOGONIOME- 
TRULUI 

Dacă s-au respectat indicaţiile din 
scheme, aparatul va funcţiona de la 
prima încercare şi va fi undeva în 
banda de 3,5 MHz. Pentru acord se 
poate folosi aparatura de laborator 
(frecvenţmetrul şi generatorul de 
semnal), dar tinerii „vînători de 
vulpi" vor trebui să meargă în teren 
şi la circa 100 m de „vulpe" vor face 
următoarele operaţii: 

— se porneşte aparatul şi se 
aşază cu bara de ferită perpendicu¬ 
lar pe direcţia „vulpii"; 

— se roteşte butonul de scală şi 
se prinde „vulpea" (este posibil ca 
tonul emisiunii să fie, de fapt, un fî- 
şîit sau cu note joase; aceasta în¬ 
seamnă că BFO nu este pe frec¬ 
venţă şi îi rotim miezul bobinei pînă 


la obţinerea unui ton subţire, care 
coboară pînă la dispariţie şi din nou 
se subţiază. Vom pune miezul bobi¬ 
nei în poziţia de „mijloc", adică între 
cele două tonuri); 

— se prinde din nou „vulpea" din 
butonul de scală, dar de data 
aceasta pe un ton plăcut, înalt (în 
funcţie de urechea „vînătorului"); 

— se roteşte miezul bobinei L3 
pentru maximum de audiţie; 

— se mişcă LI, L2 pe bara de fe¬ 
rită (spre capăt) pentru maximum 
de audiţie; 

— se reglează TR pentru maxi¬ 
mum de audiţie. 

ATENŢIE, nu se acţionează asu¬ 
pra mediilor frecvenţe L301, L302, 
L303, acestea fiind reglate de fa¬ 
brică! 

Pentru stabilirea sensului de fugă 
şi căutare ale .vînătorului va trebui 
să facem următoarele: 

— ne poziţionăm la circa 100 m în 
faţa „vulpii"; 

— pornim aparatul şi ne rotim pe 
360°; vom găsi două poziţii de mini¬ 
mum audio; 

— ne oprim într-o poziţie de mini¬ 
mum; 

— punem degetul pe SENS (tră¬ 
gaci pistol); 

— facem 90° dreapta faţă de di¬ 
recţia minimumului şi să presupu¬ 
nem că auzim mai slab; 

— facem 180° din poziţia unde 
am rămas; presupunem că auzim 
„mai tare"; 

— ne .„uităm unde este „vulpea 1 ; 
dacă poziţia de „mai tare" cores¬ 
punde cu direcţia „vulpii", facem un 
semn pe aparat şi într-acolo vom 
alerga; 

— trecem din nou în poziţia „mai 
slab" şi cu degetul pe SENS reglăm 
potenţiometrul semireglabil de lOkfî 
pentru o audiţie cît mai slabă sau 
chiar nulă. 

ATENŢIE, toate aceste operaţii le 
facem mişcînd aparatul cu mîna faţă 
de direcţiile arătate, iar noi rămînem 
pe loc în poziţia de minimum găsită 
anterior. 

Cu aceste reglaje luăm direcţia de 
fugă şi căutare pe „maximum"; dacă 
dorim pe „minimum", inversăm ca¬ 
petele bobinei L2. 

Aceste modificări aduse radiore¬ 
ceptorului „CORA" îl transformă 
într-un radiogoniometru sau recep¬ 
tor de trafic care va satisface pe de¬ 
plin constructorul amator. 


S “■ DE AUDIOFRECVENŢA 

□p. ing. IOSIF LINGVAY, 
Y05AVIM, maestru al aportului 

în traficul de radioamatori de zi dublu. Se recomandă ca potenţio- 

cu zi, o îmbunătăţire remarcabilă a metrul dublu utilizat să aibă variaţie 

condiţiilor de recepţie se poate ob- logaritmică, astfel obţinîndu-se o re¬ 
ţine prin realizarea filtrului de au- glare liniară a benzii de trecere. Va- 

diofrecvenţă prezentat schematic în loarea potenţiometrului nu este cri- 

figura alăturată. tică (25 kO). Se pot utiliza şi poten- 

Realizarea montajului nu necesită ţiometre duble cu valori cuprinse în- 
piese deosebite, componentele ne- tre 15 şi 45 kO. 
cesare putînd fi recuperate din apa- Bobinele Lt şi L 2 vor fi identice şi 
rate de radio tranzistorizate vechi cu priza ia mijloc (mediană). Se 
nereparabile. execută pe cîte o oală de ferită bo 7 

Filtrul de audiofrecvenţă prezentat binînd din sîrmă de cupru emailat 0 

are lărgimea benzii de trecere regla- 0,354-0,5 mm, pînă cînd se obţine 

bilă din potenţiometrele PI A şi P1B inductanţa dorită, respectiv 25 mH. 

pe ax comun, între 10 Hz şi 1,5 kHz, Numărul de spire este funcţie de ca¬ 
la o atenuare de cca 20 dB. Frec- litatea oalei de ferită pe care o aveţi 

venţa centrală este de aproximativ 1 la dispoziţie. Dacă există posibilita- 

kHz. tea, este bine să fie măsurat Q-ul 

Montajul conţine două circuite bobinelor, valoare ce trebuie să fie 

„mulţi Q“ cu circuitele rezonante peste 250. în caz contrd'r, fie că se 

acordate pe cca 1 000 Hz. Sarcina bobinează cu sîrmă mai groasă, fie 

circuitelor rezonante fiind potenţio- se schimbă oala de ferită cu alta de 

metrele P1A şi P1B, rezultă că lărgi- calitate superioară, 

mea de bandă este funcţie de pozi- Cele două circuite oscilante tre- 
ţia cursorului acestora, respectiv buie să fie uşor decalate în frec- 

cca 10 Hz la valori maxime ale rezis- venţă (4-47 Hz). Acest lucru se reali- 

tenţei (25 kft) şi cca 1,5 kHz la capă- zează practic din dispersia valorilor 

tul de „jos" — respectiv valorile mi- condensatoarelor de IjuF. Dacă nu, 

nime ale rezistenţei potenţiometrului înainte de introducerea în montaj a 


circuitelor Lt—C, şi L 2 —-C 2 , acestea lizează din P 4 şi P 5 astfel: 

se vor măsura (f 0 «1 000 Hz) şi se va — se întrerupe circuitul în punc- 
alege exemplarul potrivit de C-, sau tul A; 

C 2 . Potenţiometrele semireglabile P 2 — se întrerupe circuitul în punc- 
şi P 3 se ajustează astfel încît, fără tul Y; 

semnal audio la intrare, prin tranzis- — se intercalează un miliamper- 

toarele T 1 şi T 2 să treacă cca 1,54 metru în punctul X; 

2,5 mA (măsurare prin întreruperea — se acţionează P 4 pînă cînd T, 
în punctele X şi Y a montajului şi in- ajunge la autooscilaţie, ce se va ob- 

tercalarea unui miliampermetru). serva prin creşterea curentului prin 

La aceste reglaje P 4 si P 5 vor fi cu miliampermetru de la valoarea prefi- 

cursorul spre rezistenţa maximă. xată anterior (1,542,5 mA) spre va- 

După obţinerea valorilor sus-men- lori mai mari. Se revine din P 4 pînă 

ţionate se pot scoate din montaj po- la limita autooscilaţiei, respectiv cca 

tenţiometrele P 2 şi P 3 , se măsoară 0,2540,5 mA peste valoarea prefir 

valorile reglate şi se introduc în xată a curentului de colector la T^ 

montaj rezistenţe fixe corespunză- î* 1 mod identic se reglează şi eta- 
toare jul cu T 2 , respectiv: 

ATENŢIE! Acest reglaj se reface — se întrerupe circuitul în punc- 
ori de cîte ori se schimbă T, sau T 2 . tul B; 

Reacţia celor două circuite se rea- (CONTINUARE ÎN PAG. 9) 
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Schema (fig. 1) a fost concepută 
pentru a înlocui partea electrică a 
unui minicasetofon (Walkman). 

Montajul, realizat cu componente 
discrete, cuprinde următoarele etaje: 
preamplificator, amplificator şi regu¬ 
lator de turaţie. 

Preamplificatorul este realizat cu 
două tranzistoare tip npn cuplate 
galvanic. Cuplajul cu celelalte etaje 
se realizează cu condensatoarele C, 
şi C 4 . 


ANDREI BUTUC 

Punctul static de funcţionare al 
tranzistorului T t este stabilizat ter¬ 
mic de R 3 . Rezistenţa R 2 în paralel 
cu impedanţa de intrare a tranzisto¬ 
rului T 2 formează sarcina tranzisto¬ 
rului TY Polarizarea tranzistorului T 2 
este asigurată de rezistenţa R 2 , cît şi de 
tensiunea între colectorul tranzisto¬ 
rului T, şi masă. Stabilizarea termică 
a punctului static de funcţionare al 
tranzistorului T 2 este asigurată de 
R 7 . Conectarea la masă din punct 


de vedere alternativ a emitoarelor 
celor două tranzistoare este reali¬ 
zată cu condensatoarele C 3 şi C 5 . 

Preamplificatorul este prevăzut cu 
un circuit de corecţie montat în bu¬ 
clă de reacţie negativă. Rolul aces¬ 
tui circuit (R 5 , Rg, C 6 ) este de a re¬ 
duce distorsiunile neliniare şi de a 
mări banda de frecvenţe amplificate. 

Pentru a avea un raport sem- 
nal-zgomot cît mai mare se utili¬ 
zează tranzistoare cu zgomot redus 
BC173, BC109C. Pentru un zgomot 
minim curentul de colector al tran- 
zistoarelor trebuie să fie cuprins în¬ 
tre 50 şi 200fxA. 

Datorită zgomotului de fond intro¬ 
dus de motor în circuit este nece¬ 
sară o filtrare a tensiunii de alimen¬ 
tare a preamplificatorului. Această 
filtrare se realizează cu. grupurile 
R 8 —Cg—Cg şi Ri 2 —C 10 . în varianta 
stereo, acest grup este comun celor 
două canale. 

Amplificatorul, de putere mică, 
are o structură clasică, fiind format 
dintr-un etaj de comandă, realizat 
cu tranzistorul T 3 şi un etaj final în 
contratimp, realizat cu tranzistorele 
complementare T 4 şi T s , Pentru re¬ 
glarea amplificatorului se stabileşte 
tensiunea mediană în punctul A la 
jumătatea tensiunii de alimentare, în 
cazul nostru 3V, şi se alege punctul 
static de funcţionare (curentul de 
repaus) al tranzistoarelor T 4 şi T 5 . 
Tensiunea mediană în puncul A se 
obţine modificînd valoarea rezisten¬ 


ţei R 12 . Curentul de repaus se obţine 
din rezistenţa R 15 şi este în jur de 10 
mA. Reglajele se efectuează pentru 
fiecare canal în parte. Tranzisto¬ 
rul T 3 este BC109, T 4 este BC109 şi 
T 5 este BC327. Dioda D este 
1N4001. 

între emitorul lui T 3 şi masă se 
poate introduce o rezistenţă de cca 
22(1 care produce o reacţie negativă 
locală; aceasta reduce amplificarea, 
dar îmbunătăţeşte răspunsul în frec¬ 
venţă. » 

Ieşirea se face pe căşti cu impe¬ 
danţa de 30(1. 

Reglarea vitezei este realizată cu 
un montaj simplu, conţinînd două 
tranzistoare cu siliciu BC107 şi 
BD139. Funcţionarea montajului se 
bazează pe amplificarea în curent a 
grupului de tranzistoare T 6 şi T 7 . 
Prin manevrarea cursorului poten- 
ţiometrului P se modifică gradul de 
conducţie al tranzistorului T e . Baza 
tranzistorului T 7 este polarizată cu 
ajutorul circuitului emitor-colector 
al tranzistorului T 6 şi prin rezistenţa 
R 19 . Gradul de conducţie al tranzis¬ 
torului T 2 se modifică în funcţie de 
conducţia lui T 6 . Condensatorul C 
are rol de antiparazitare, iar dioda D 
are rolul de a proteja tranzistorul T 7 
împotriva tensiunilor inverse gene¬ 
rate prin funcţionarea motorului. 

în figurile 2, 3 şi 4 sînt sugerate 
variante de cablaj pentru amplifica¬ 
tor, preamplificator, respectiv regu¬ 
lator de turaţie. 
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AMPL1FIGAT0R- 

GOREGTQR 

Ing. AURELI AN MATEESCU 

Amplificatorul-corector pentru la 1 000 Hz; 
doză magnetică prezentat în cele ce — tensiunea de intrare maximă= 
urmează echipează amplificatorul de 137 mV; 

putere A7 produs de firma NEC (Ja- — nivelul zgomotului propriu cu 
ponia) şi se caracterizează prin nivel intrarea în scurtcircuit = 86 dB- 
propriu de zgomot foarte mic. — tensiunea de alimentare - ± 15 V; 

Caracteristici tehnice: — curentul consumat = 60 mA. 

— sensibilitatea la intrare = 3 mV Funcţionare. Circuitul de intrare 


este format dintr-un etaj diferenţial , torului (R12, R11, C7, C8, R10, C6, 
realizat cu tranzistoare cu efect de R9, C4, C5). Acest circuit asigură 
cîmp TI, T2 alimentate de un gene- încadrarea amplificatorului în nor- 
rator de curent constant realizat cu mele RIAA pentru redarea discuri- 
tranzistorul T3 şi Dl. Etajul următor lor. 

este realizat cu un amplificator ope- Recomandări constructive: 
raţional Cil la ieşirea căruia sînt co- — toate componentele se vor ve- 
nectate două filtre RC, şi anume rifica înainte de montare; 

R13—C9 cu frecvenţa de 70 kHz, ce — se vor utiliza rezistenţe cu peli- 
reduce distorsiunile de intermodula- culă metalică cu toleranţe sub 5%; 

ţie ale corectorului, şi R14—CIO cu — condensatoarele se vor verifica 
frecvenţa de tăiere de circa 8 Hz, atent pentru pierderi mici şi tole- 
avînd rolul de a elimina frecvenţele rănţe de maximum 5%; 
subsonice provenite din vibraţiile — cablajul va fi executat cu aten- 
mecanice ale pick-up-ului. ţie, cu evitarea buclei de masă; 

între ieşirea amplificatorului ope- — în caz de oscilaţii se vor decu- 
raţional şi etajul de intrare se află pla cele două ramuri de alimentare 
un circuit complex de corecţie a ca- cu condensatoare ceramice de 100 
racteristicii de frecvenţă a amplifica- nF/50 V montate cît mai aproape de 
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Aş dori să vin în ajutorul iubitori¬ 
lor de muzică, care vor să realizeze 
o audiţie calitativă a discurilor, utili- 
zînd un pick-up cu doză magnetică 
fără amplificator (tip deck) de fabri¬ 
caţie Tesla (NC 430 sau NAD) care 
se găseşte în comerţ. 

Datorită tensiunii mici de ieşire a 
dozei magnetice (2 — 5 mV), 
pick-up-ul nu se poate racorda la un 
amplificator obişnuit care nu are in¬ 
trare specială pentru acest tip de 
doză. De asemenea, este necesară 
şi o corecţie a caracteristicii de re¬ 
dare a frecvenţelor după normele 
RIAA. 

în cele ce urmează voi prezenta o 
soluţie simplă de realizare a unui 
preamplificator stereo care a fost 
construit şi încercat de mine şi a dat 
rezultate cît se poate de bune. Fiind 
conectat la un amplificator tip 
AS2020, la care am efectuat mici 
modificări pentru reducerea zgomo¬ 
tului de brum al alimentării, 
pick-up-ul NC430 cu preamplificato- 
rul propus satisface cerinţele orică¬ 
rui meloman pretenţios. 

Am utilizat pentru construcţia 
preamplificatorului stereo două se 
turi de „adaptor pentru microfon" 
nr. 8103 I.P.R.S.-Băneasa, care se 
găsesc la orice magazin de jucării. 
Utilizînd piesele din set, efectuînd 


Ing. ŞTEFAN SANQOR 


INTRARE 


modificările necesare şi adăugirile 
respective de elemente de circuit, 
am realizat cîte un preamplificator 
pentru fiecare canal conform figurii 
1 . Construcţia schemei permite un 
reglaj de simetrizare, prin potenţio- 
metrul semireglabil P, al celor două 
canale şi totodată o reglare a punc¬ 
tului optim de funcţionare a amplifi¬ 
catoarelor. De asemenea, se face şi 
o corecţie de frecvenţe RIAA prin 
circuitul de reacţie R 8 —C 2 şi R 9 —C 3 . 
Se asigură o amplificare de circa 35 
dB la 1 kHz, cu o sensibilitate la in¬ 
trare de 2 mV. Distorsiunile la o ten¬ 
siune de intrare de 2—5 mV nu sînt 
mai mari de 0 , 01 %. 

Pe cablajul imprimat al setului se 
fac următoarele modificări: 

— se întrerupe cablajul imprimat 
a punctele A şi B; 

— se fac găurile necesare pentru 
fixarea pieselor suplimentare P, C 5 , 
Rs> C 2 ; 

— se leagă cursorul potenţiome- 
trului semireglabil P de 250 fi cu 




T1.T2 BC 109Csau BC173C 

conductor izolat ia punctul B; de 
asemenea, se leagă punctele D şi E. 

După efectuarea modificărilor se 
implantează piesele conform figurii 

2. Tranzistoarele din set se vor înlo¬ 
cui cu BC109C, BC173C sau alte ti¬ 
puri cu zgomot redus. Circuitele 
astfel realizate se montează într-o 
cutie de tablă de oţel; toate legătu¬ 
rile de intrare şi ieşire se fac cu 
conductoare ecranate. 

înainte de montarea definitivă se 
reglează punctul optim de funcţio¬ 
nare a celor două canale cu poten- 
ţiometrele P, realizînd o intercone¬ 
xiune de probă. Alimentarea se va 
face cu un alimentator stabilizat de 
2CK-22 V. După terminarea reglaje¬ 
lor, preamplificatorul se montează 
chiar în interiorul şasiufui pick-up-u- 
lui, efectuînd direct intrarea de la 
doză în preamplificator şi ieşirea pe 
mufa tip DIN, pe bornele 3 şi 5. 

Alimentatorul stabilizat se va 
monta tot în şasiul pick-up-ului, la o 
distanţă cît mai mare de preamplifi¬ 
cator, iar alimentarea acestuia se ?; 
leagă direct la întrerupătorul princi- I 
• pal al pick-up-ului. Astfel, la porni- | 
rea motorului se alimentează conco- a 
mitent şi preamplificatorul. După r 
terminarea operaţiilor,' pick-up-ul 
„deck" este pregătit să fie racordat 
la orice amplificator stereo avînd o 
intrare cu o sensibilitate de 1GCK-20Q 
mV. 

La amplificatorul AS202Q „Electro¬ 
nica", pentru reducerea zgomotului 
de brum de ia alimentare âm de¬ 
montat transformatorul de alimen¬ 
tare 220 V/40 V şi i-am plasat într-o 
cutie din PVC cu dimensiunile co¬ 
respunzătoare, fixată pe partea infe¬ 
rioară a aparatului. Transformatorul 
trebuie,aşezat cu urechile de fixare 
în jos. în locul transformatorului am 
introdus un stabilizator ca în figura 

3. Tensiunea de 40 Vc.c. se intro¬ 
duce la intrarea stabilizatorului de la 
borna plus a condensatorului de fil¬ 
traj C 5 . Tensiunea stabilizată de 22 
Vc.c. se conectează cu conductoare 
izolate la bornele plus ale conden¬ 
satoarelor CI 05 şi C205. Reztstoa- 
rele R116 şi R216 se îndepărtează. 

Pick-up-ul se va racorda prin ca¬ 


piul stereo propriu la intrarea AUX, 
care se poate cupla cu butonul RA¬ 
DIO al amplificatorului. 

Dacă s-a lucrat îngrijit, se obţin 
satisfacţii depline privind redarea 
foarte bună a frecvenţelor în toată 
gama'audio, cu un zgomot de fond 
aproape imperceptibil. 


(URMARE DIN PAG. 7) 


— se întrerupe circuitul în punc¬ 
tul X; 

— se intercalează un miliamper- 
metru în Y; 

— se acţionează P 5 etc. 

După aceste reglaje, refăcînd le¬ 
găturile în A, B, X şi Y şi punînd po¬ 
tenţiometre! P-i la valori maxime ale/ 
rezistenţei, montajul trebuie să fie la 
limita autooscifaţiei. 

Montajul se alimentează dintr-o 
sursă de curent continuu de 9 V, 
bine filtrată şi care asigură un cu¬ 
rent de cca 100 mA. 

Tranzistoarele T, şi T 2 vor fi de ti¬ 
pul AC 180 .sau echivalente, cu am¬ 
plificare (fi) cît mai mare (peste 150). 

Montajul astfel realizat şi reglat 
este gata de utilizare şi se’ interca¬ 
lează între firele difuzorului (borna 
U:„) şi difuzorul de joasă .impedanţă 
(4 O) al receptorului (U,„, In cazul 
în care se doreşte audiţia în cască, 
transformatorul de ieşire (tip final 
tranzistorizat — tot din aparatul ra¬ 
dio vechi) poate lipsi, în locul pri¬ 
marului acestuia montînd o pereche 
de căşti de 2 x 50 fi sau 20 x 100 fi. 
Lărgimea benzii de trecere dorite se 
obţine prin acţionarea cursorului iui 
P,, care este montat pe panoul fron¬ 
tal al aparatului. 

Rezistenţa R, va fi de minimum 1 
W, iar celelalte rezistenţe de 0,25 -f 
0,5 W. 

C 4 va avea tensiunea de lucru de 
minimum 16 V. 

Condensatoarele C, şi C 2 vor fi de 
bună calitate şi se vor alege exem¬ 
plarele potrivite conform celor de 
mai sus. 


pinii Cil; 

— sursa de alimentare va fi staoi- 
lizată şi bine filtrată; 

— montajul se va ecrana într-p 
cutie din tablă subţire de oţel cosi¬ 
torit; 

— performanţele montajului de¬ 
pind esenţial de calitatea compo- 
nentelor, de execuţia cablajului şi a 
conexiunilor în lanţul audio. 

Pentru informare au fost notate şi 
componentele originale folosite de 
constructor. 

E'EL'CG, RAFIE: 

Colecţia revistei RADIO 
(U.R.S.S.), 19C5 

T1T2 = 2SK143; BFW10; BFW1I 
T3 = 2SC.245; BC1G&B 
CI1 = TL4560; /uASOI; /3M387; K554YA1; 
K574Y42 
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GENERATOARE 
DE FUNCŢII 


AUREL.IAIM LĂZĂROSU 

Generalităţi. Generatoarele de de frecvenţă (reţea Wien, dublu T 

semnal de joasă frecvenţă sînt folo- sau T podit); elementele celei de-a 

site pentru efectuarea unor operaţii doua bucle de reacţie sînt folosite 

de măsură şi control ale aparaturii pentru stabilizarea amplitudinii sem- 

electronice atît de către electroniştii naiului generat, 
amatori cît şi de către cei profesio- Aceste generatoare produc sem- 
nişti. nai sinusoidal; prin intermediul unui 

Vom enumera aici numai pe cele discriminator Schmitt, semnalul si- 

mai frecvente şi cunoscute utilizări nusoidal poate fi uşor transformat în 

ale generatoarelor de semnal, ba- semnal dreptunghiular. Obţinerea 

zate pe folosirea diferitelor forme de semnalului triunghiular cu simetrie 

semnal; reglabilă este dificilă la acest tip de 

— determinarea caracteristicii de generator. 

frecvenţă a amplificatoarelor şi Reglarea frecvenţei se face modi- 
preamplificatoarelor-corectoare; ficînd simultan valoarea a două 

— măsurarea coeficientului de componente din reţeaua selectivă; 

distorsiuni armonice a! amplificatoa- în acest scop se folosesc două con- 

relor şi preamplificatoarelor; densatoare variabile sau două po- 

— optimizarea regimului de func- tenţiometre pe acelaşi ax. Schimba- 

ţionare a etajelor amplificatoare de rea subdomeniilor de frecvenţă se 

putere prin obţinerea unor distor- face prin comutarea unor dublete de 

siuni neliniare statice minime rezistenţe sau condensatoare cu to- 

(cross-over de racordare, de sime- leranţă cît mai mică (pentru frec- 

trie, distorsiuni de limitare); venţe foarte joase sînt necesare re- 

— aprecierea comportamentului zistenţe” de valoare foarte mare, de 

amplificatoarelor de putere din zeci sau sute de megaohmi). 

punct de vedere al distorsiunilor ne- Pentru păstrarea parametrilor la 
liniare dinamice (distorsiuni tranzi- valorile specificate, subdomeniile de 
torii şi de transfer) şi al stabilităţii frecvenţă sînt limitate la o decadă, 
dinamice în funcţionare; La aceste generatoare, controlul 

— acordul şi reglarea filtrelor, co- frecvenţei prin tensiune şi stabiliza- 

rectoarelor de ton, egalizatoarelor şi rea amplitudinii la frecvenţe foarte 

a oricăror circuite dependente de joase sînt practic imposibile prin 

frecvenţă; metode relativ simple. Modularea în 

— punerea în evidenţă a rezonan- amplitudine şi frecvenţă este dificilă, 

ţelor şi determinarea frecvenţei motiv pentru care literatura de spe- 

acestora la difuzoare şi incinte cialitate nu înregistrează frecvent 

acustice. asemenea realizări. 

Cele mai răspîndite generatoare în Un alt tip de generator, din ce în 
laboratoarele amatorilor sînt cele de ce mai folosit şi cu arie foarte largă 

tip RC, a căror funcţionare se ba- de aplicabilitate, este generatorul de 

zează pe folosirea unui amplificator funcţii. Funcţionarea acestuia se ba- 

cu două bucle de reacţie. Pentru ge- zează pe încărcarea şi descărcarea 

nerarea oscilaţiilor, într-una dintre periodică a unui condensator prin 

bucle este inclusă o reţea selectivă intermediul unor surse de curent 

—(5V-<6)-(îeWîBH’EKrâ)- -<T>--> 


comandate; se generează simultan 
semnale triunghiulare şi dreptun¬ 
ghiulare, iar prin intermediu! unui 
formator se obţin uşor şi semnale 
sinusoidale. 

Datorită principiului de funcţio¬ 
nare, total diferit de cel al genera¬ 
toarelor de semnal sinusoidal, gene¬ 
ratoarele de funcţii prezintă o serie 
de caracteristici specifice, constitu¬ 
ite în reale avantaje; 

— reglarea frecvenţei se face prin 
intermediul unui potenţiometru 
obişnuit; 

— subdomeniile de frecvenţă se 
obţin prin comutarea unui singur 
condensator; 

— parametrii rămîn constanţi 
pentru domenii de frecvenţă care 
depăşesc cîteva decade; 

— generează simultan trei forme 
de undă (sinusoidal, triunghiular, 
dreptunghiular) şi derivate ale aces¬ 
tora (rampe liniare şi sinusoidale, 
crescătoare sau descrescătoare, ar¬ 
curi de sinusoidă, semnale triun¬ 
ghiulare cu asimetrie controlată şi 
semnale dreptunghiulare cu factor 
de umplere variabil); 

— frecvenţa poate fi reglată conti¬ 
nuu, fără comutări, pe un domeniu 
cu factor de acoperire > 1 000:1; 

— domeniul de frecvenţe foarte 
larg — de la fracţiuni de hertz pînă 
la sute de kilohertzi; 

— pot fi modulate în frecvenţă şi 
amplitudine; 

— controlul frecvenţei se poate 
face prin tensiune, pe un domeniu 
de baleiaj > 1 000:1. 

Aceste caracteristici specifice fac 
ca generatoarele de funcţii, pe lîngă 
aplicaţiile menţionate mai sus, să fie 
folosite şi în alte domenii, de exem¬ 
plu în procesarea şi sinteza sunete¬ 
lor. 

Trebuie precizat însă că semnalul 
sinusoidal produs de generatoarele 
de funcţii are un factor de distor¬ 
siune a cărui valoare nu îl reco¬ 
mandă pentru măsurarea distorsiu¬ 
nilor armonice ale sistemelor audio 
HI-FI (numai unele generatoare de 
funcţii de construcţie industrială 
ating un factor de distorsiune de 
0,1%). 

Generatoarele de funcţii pot fi 


realizate cu componente discrete 
sau monolitic (circuite integrate). 
Acestea din urmă prezintă perfor¬ 
manţe ridicate, iar folosirea lor de 
către amatori este faciiitată şi de 
faptul că necesită un număr redus 
de componente asociate circuitului 
integrat. 

Vom prezenta în continuare un 
generator de funcţii monolitic reali¬ 
zat în tehnică MONOCIP la 
CCSITS—CE. 

GENERATORUL DE FUNCŢII 
ROB8125 

Circuitul integrat ROB8125, com¬ 
patibil funcţional şi pin la pin cu 
XR2206 (EXAR), este realizat în 
capsulă dual-in-line cu următoarea 
configuraţie a celor 16 pini: 

1 — intrare pentru modulaţie de 
aplitudine; 

2 — ieşire de semnal sinusoidal 
sau triunghiular; 

3 — ieşirea multiplicatorului (re¬ 
glarea amplitudinii oscilaţiilor); 

4 — plusul sursei de alimentare 
(simetrică sau asimetrică); 

5 şi 6 — condensatorul de stabi¬ 
lire a frecvenţei (de temporizare); 

7 şi 8 — rezistenţe de stabilire a 
frecvenţei (de temporizare); 

9 — intrare pentru tensiunea de 
comutare (FSK); 

10 — ieşire tensiune de referinţă; 

11 — ieşire semnal dreptunghiu¬ 
lar; 

12 — minusul sursei de alimen¬ 
tare (pentru sursă simetrică) sau 
masă (pentru sursă asimetrică); 

13 şi 14 — reglarea distorsiunii 
semnalului sinusoidal; 

15 şi 16 — reglarea simetriei. 

înainte de a trece la prezentarea 
caracteristicilor acestui circuit inte¬ 
grat, se atrage atenţia că valoarea 
maximă a tensiunii de alimentare 
este de 26 V (pentru sursă asime¬ 
trică) şi de ±13 V (pentru sursă si¬ 
metrică). 

CARACTERISTICI ELECTRICE: 

Tensiunea de-alimentare 10...26 V 
(±5...±13 V); 

Curent consumat (pentru U u =12 
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V) 15...20 mA; 

Domeniul de frecvenţă 0,1 
Hz...500 kHz; 

Domeniul de baleiaj 2 000:1; 

Deriva frecvenţei cu temperatu¬ 
ra ±100 ppm/°C; 

Deriva frecvenţei cu tensiunea de 
alimentare ±0,1 %/V; 

Factorul de distorsiune armonică 
0,5...2,5%; 

Impedanţa de ieşire 600 O; 

Tensiunea de ieşire a semnalului 
sinusoidal 2 Vrms. 

Generatorul de funcţii prezentat 
furnizează simultan semnal sinusoi¬ 
dal (sau triunghiular) şi dreptun¬ 
ghiular. Este posibilă modificarea în 
limite largi a factorului de umplere a 
semnalului dreptunghiular şi a pan¬ 
telor rampelor triunghiulare, pînă la 
obţinerea dintelui de ferăstrău. 

în figura 1 este prezentată sche- 
ma-bloc a circuitului integrat. Baza 
acestui circuit o constituie oscilato¬ 



rul controlat în tensiune (OCT) cu 
condensator flotant conectat exte¬ 
rior între pinii 5 şi 6. Acest conden¬ 
sator de stabilire a frecvenţei (de 
temporizare) poate avea orice va¬ 
loare cuprinsă între 1 nF şi 100 /uF- 
Rezistenţa de stabilire a frecvenţei 
(de temporizare) se conectează între 
minusul sursei de alimentare şi pi¬ 
nul 7 (sau 8) şi are valoarea cu¬ 
prinsă între 1 kO şi 2 MO. 

Frecvenţa de oscilaţie f„ este de¬ 
terminată de valoarea acestor două 
componente: C r . capacitatea de 
temporizare, şi R 7 ; rezistenţa de 
temporizare. Valoarea frecvenţei 
este dată de relaţia: 


în scopul obţinerii unei bune sta¬ 
bilităţi termice şi a unor distorsiuni 
minime ale semnalului sinusoidal, 
valoarea rezistenţei R r va fi limitată 
la domeniul 5 kfl—200 kfl. Dacă se 
conectează două rezistenţe de valori 
diferite în circuitul pinilor 7 şi 8, se 
pot obţine două frecvenţe de oscila¬ 
ţie, selectabile prin modificarea stă¬ 
rii logice pe pinul 9. Dacă tensiunea 
pe acest pin este <1 V (LOW), rezis¬ 
tenţa din circuitul pinului 8 este in¬ 
trodusă pe calea de temporizare; 
dacă tensiunea pe pinul 9 este >2 V 
(HIGH), pe calea de temporizare se 
află conectată rezistenţa din pipiul 7. 
Perioada de succesiune a celor 
două semnale cu frecvenţe diferite 
este .determinată de frecvenţa cu 
care se schimbă starea logică în pi¬ 
nul 9. 

Oscilatorul controlat în tensiune 
este un multivibrator cu cuplaj în 
emitor, care generează simultan 
două forme de semnal: triunghiular 
(simetric sau asimetric) şi dreptun¬ 
ghiular (cu factor de umplere varia¬ 
bil). 

semnalul triunghiular generat de 
OCT se obţine prin încărcarea şi 
descărcarea conderţşatorului flotant 
prin intermediul unor generatoare 
de curent constant. Prin modificarea 
raportului dintre curentul de încăr¬ 
care şi cel de descărcare se poate 
regia asimetria semnalului triun¬ 
ghiular şi implicit factorul de um¬ 
plere al semnalului dreptunghiular. 
Semnalul triunghiular este aplicat 
unui formator sinusoidal şi unui 
multiplicator analogic. Formatorul 
sinusoidal este constituit dintr-un 
etaj diferenţia! cu rezistenţă de de¬ 
generare în emitor (conectată extern 
între pinii 13 şi 14). în lipsa acestei 
rezistenţe, etajul nu maî lucrează ca 
formator, asigurînd numai transferul 
semnalului triunghiular spre multi¬ 
plicator. 

Multiplicatorul analogic realizează 
produsul între amplitudinea semna¬ 
lului triunghiular (sau sinusoidal) şi 
tensiunea de ia pinul 1. Semnalul si¬ 
nusoida! (sau triunghiular) de ia ie¬ 
şirea multiplicatorului este disponi¬ 
bil la pinul 2 prin intermediul unui 
- separator cu cîştig unitar şi impe¬ 
danţa de ieşire egală cu 600 fi. Am¬ 
plitudinea şi. componenta continuă 
ale acestui semnal pot fi reglate prin 
tensiunea aplicată pinului 3. 

Semnalul dreptunghiular produs 
de OCT este disponibil la pinul 11, 
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prin intermediul unui tranzistor cu 
colectorul în gol. 

Comanda în curent a OCT-ului se 
face fie prin rezistenţele de tempori¬ 
zare conectate în circuitul pinilor 7 
sau 8, fie printr-o tensiune aplicată 
pe aceşti,, pini (prin rezistenţe de li¬ 
mitare).- în acest din urmă caz se 
poate obţine modulaţia de frecvenţă. 
Datorită 'existenţei multiplicatorului 
analogic, fa acest circuit integrat 
este posibilă şi modulaţia de ampli¬ 
tudine. 

Aplicaţii. înainte de a trece ia pre¬ 
zentarea, schemelor cu circuitul inte¬ 
grat descris, menţionăm că, la majo¬ 
ritatea aplicaţiilor, rezistenţa de 
temporizare este plasată în circuitul 
pinului 7, deoarece acesta este cu¬ 
plat la calea de temporizare cînd pi- 
nui 9 se află în „aer“, adică neco¬ 
nectat, corespunzător nivelului iogic 
HIGH. 

Cel mai simplu generator de sem¬ 
nal sinusoidal, alimentat de la o 

sursă, asimetrică, este prezentat în 


figura 2. Rezistenţa de temporizare 
este formată din înserierea rezisten¬ 
ţei fixe R1 cu potenţiometrul Pi. Ra¬ 
portul dintre valoarea acestor două 
componente, egal cu 1:10, deter¬ 
mină factorul de acoperire al unui 
subdomeniu de frecvenţă. Domeniul 
de frecvenţă al acestui generator 
este cuprins între 10 Hz şi 100 kHz, 
fiind acoperit prin patru subdomenii: 
10—100 Hz; 100—1 000 Hz; 1—10 
kHz; 10—100 kHz. Pentru aceste pa¬ 
tru subdomenii de frecvenţă, con¬ 
densatorul CI are următoarele .va¬ 
lori: 1 M F, 100 nF, 10 nF şi T nF 

Semnalul sinusoida! este disponi¬ 
bil la pinul 2, preluat prin condensa¬ 
torul C5 care blochează compo¬ 
nenta de curent continuu, egaiă cu 
1/2 din tensiunea de alimentare, de¬ 
oarece pinul 3 se află conectat la di- 
vizorui format din două rezistenţe 
egale — R3 şi R4 (decuplate de 
condensatoarele C3 şi C4). 

Amplitudinea maximă a semnalu¬ 
lui sinusoidal, pe pinul 2, se obţine 
prin reglarea lui P2. Se decuplează 
mai întîi rezistenţa R2 din circuitul 
unuia dintre pinii 13 sau 14; în 
această situaţie, pe un osciloscop 
conectat la pinul 2, apare semnal 


triunghiuiar. Se reglează P2 pînă 
cînd semnalul triunghiular este per¬ 
fect, fără limitări ale vîrfurilor. Se in-, 
troduce în circuit rezistenţa R2; pe 
osciloscop reapare semnalul sinu¬ 
soidal, al cărui factor de distorsiune 
armonică este de aproximativ 2,5%; 
el poate fi redus prin reglarea valorii 
rezistenţei R2. 

O altă variantă a acestei schemă 
alimentată de la o sursă simetrică şi 
cu factor de distorsiune redus, este 
prezentată în figura 3. Deoarece ali¬ 
mentarea se face de la o sursă si¬ 
metrică, nu mai sînt "’ecesare.xlivi- 
zorul R3—R4 şi conpănsatoruJ C§ 
(dîn figura 2), componenta continuă 
pe pinul 2 fiind nulă în acest caz. 

Factorul de distorsiune armonică 
poate fi redus pînă.Ja 0,5% datorită 
semiregla'bilelor P3 şi P4. Din P3 se 
reglează distorsiunea' minimă, iar P4 
reglează simetria;, din' reglajul suc¬ 
cesiv al .acestor două trimere se ob¬ 
ţine valoarea minimă a factorului de 
distorsiune. Pentru efectuarea aces¬ 
tei operaţii în condiţii de maximă 
eficienţă se foloseşte o punte pentru 
măsurarea distorsiunilor armonice. 

în figura 4 este prezentat cei mai 
simplu generator de funcţii, realiza¬ 
bil cu circuitul integrat R088125 
sau XR2206. Generatorul produce 
semnal sinusoidal (sau triunghiular) 
şi semnal dreptunghiular, cu ampli¬ 
tudine constantă într-un domeniu de 
frecvenţe foarte larg. Precizările fă- 
. cute la schema din figura 2 sînt va¬ 
labile şi la această schemă (referi¬ 
toare ia valorile componentelor). 

O schemă completă de generator 
de funcţii, de calitate, cu amplitu¬ 
dine constantă a semnalelor în do¬ 
meniul de frecvenţe cuprins între 1 
Hz şi 100 kHz, repartizat pe cinci 
subdomenii, cu factor de acoperire 
10:1, este prezentată în figura 5. Se- 
'ectarea unuia dintre cele cinci sub- 
•omenii se face prin intermediul co¬ 
mutatorului SI care schimbă con¬ 
densatorul de temporizare. Celor 
cinci poziţii le corespund următoa¬ 
rele subdomenii de frecvenţă: 1—10 
Hz; 10—100 Hz; 100—1 000 Hz; 
1—10 kHz; 10—100 kHz. Factorul de 
distorsiune armonică a semnalului 
sinusoidal este de 0,5%. Cele trei 
forme de semnal sînt disponibile, 
prin comutatorul S2b, la ieşirea unui 
amplificator-separator cu impedanţa 
de ieşire de 600 ii, urmat de un ate¬ 
nuator dubiu, unul cu variaţie conti¬ 
nuă şi altul în trepte. 

Pentru reglarea acestui generator 
este necesar un osciloscop (cu po¬ 
sibilitate de măsurare în curent con¬ 
tinuu) care se cuplează ia ieşirea se¬ 
paratorului, cu cele două atenua¬ 
toare pe poziţia corespunzătoare ni¬ 
velului maxim. Se trece comutatorul 
S2 pe poziţia sinusoidal şi Si în po¬ 
ziţia de mijloc. Se reglează P2 pen¬ 
tru a obţine ia ieşire amplitudinea 
de 5,6 V vv. Apoi se acţionează P3 
pînă ia poziţionarea simetrică a si¬ 
nusoidei faţă de axa zero, ceea ce 
înseamnă eliminarea componentei 
de curent continuu la semnalele si¬ 
nusoidal şi triunghiular. Se reglează 
din nou P2 pentru a obţine, mai pre¬ 
cis, a reface, tensiunea ia ieşire de 

(CONTINUARE ÎN PAG, 17) 
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In cazul filtrelor trece-sus caracte- 
- nsticile de transfer sînt simetrice 
faţă de dreapta care trece prin 
frecvenţa f = f t (0 = 1 pe grafice). 
Pentru a ilustra acest lucru, în figura 
9 sînt reprezentate cele două carac¬ 
teristici de transfer simetrice: cea a 
unui filtru trece-jos şi cea a unui 
filtru trece-sus. 

Pentru a utiliza graficele cu carac¬ 
teristicile de transfer ale filtrelor 
trece-jos pentru dimensionarea fil¬ 
trelor trece-sus se utilizează trans¬ 
formarea 

= 1 /flrccc-jos 

iar pentru graficele unde pe abscisă 


este reprezentată frecvenţa normali¬ 
zată se va folosi relaţia 

f,™-*,,v/f< = -f,/f„™ 

Exemplu: Ce atenuare are un filtru 
trece-sus de ordinul 3 de tip Bessel 
cu f, = 2 200 Hz la frecvenţa de f = 
= 1 100 Hz? 

Frecvenţa normalizată (f/f-= 
1/2 devine (f,/f) = 2. Pe curba 
corespunzătoare lui n = 3, din figura 
8, citim pe ordonată, în dreptul 
diviziunii 2 de pe abscisă, valoarea 
de, —12 dB. 

în cazul filtrelor trece-bandă alura 
flancurilor caracteristicii de transfer 
este asemănătoare cu cea a unui 


filtru trece-jos corespondent. Relaţia 
de transformare utilizată este 
(f/f, =|(f/f„—■f,„/f) UDf 

unde Df = f, : —f,i reprezintă banda 
de frecv entă a filtrului trece-bandă 
iar f m = 1/ f,i • f, : reprezintă frecvenţa 
medie geometrică a filtrului. Cu f t l şi 
f : s-au notat frecvenţele de tăiere 
inferioară şi, respectiv, superioară 
ale filtrului. 

Din relaţia de mai sus rezultă că 
frecvenţa f„ se transformă în frec¬ 
venţa 0, iar frecvenţele f;;, şi f c2 se 
transformă în frecvenţa 1. 

Un filtru trece-bandă a cărui ca¬ 
racteristică de transfer rezultă din 
cea a unui filtru trece-jos de ordinul 
n este de două ori mai complicată 
decît aceasta şi, în consecinţă, ordi¬ 
nul său va fi 2 • n. 

Pentru un filtru trece-bandă de 
ordinul 2 parametrul q reprezintă 
selectivitatea circuitului respectiv şi 
este dat de relaţia 
q = f m /(f rI -f,,). 

Astfel, un filtru trece-bandă de 
ordinul n = 6 ce rezultă dintr-un 
filtru trece-jos de ordinul 3 va fi 
format din trei circuite de ordinul 2 
conectate în cascadă. Fiecare dintre 
aceste circuite va sintetiza 
caracteristica de transfer a unui 
circuit acordat cu factorul de calitate 
q, şi frecvenţa centrală f„ în figurat 10 
sînt reprezentate caracteristicile de 
transfer individuale ale celor trei 
circuite componente ale unui filtru 
trece-bandă de tip Cebîşev, iar în 
figura 11 este reprezentată 


caracteristica de transfer globală a 
filtrului rezultant. 

Un filtru rejector este un circuit 
.care prezintă o atenuare infinită 
pentru semnalele cu o anumită frec¬ 
venţă. La fel ca şi în cazul filtrelor 
trece-bandă pentru un filtru rejector, 
parametrul q caracterizează selecti¬ 
vitatea circuitului. Cu cît valoarea lui 
q este mai mare cu atît caracteristica 
de transfer a filtrului este mai as¬ 
cuţită în dreptul frecvenţei rejectate. 

Filtrele rejectoare cu ordinul mai 
mare ca doi se mai numesc şi filtre 
opreşte-bandă şi se pot sintetiza 
însumînd semnalele ce trec printr-un- 
filtru trece-jos şi printr-un filtru tre¬ 
ce-sus. 

Filtrul trece-tot lasă să treacă 
toate semnalele neatenuate, dar in¬ 
troduce un defazaj dependent de 
frecvenţă. Aceste filtre se folosesc la 
întîrzierea semnalelor şi în circuitele 
de, corectare a fazei. 

în afară de filtrele descrise mai 
sus, în biblioteca de scheme mai fir 
gurează şi unele circuite cu care se 
pot sintetiza filtrele eliptice. Pînă în 
acest moment, programul propus nu 
conţine relaţiile de calcul al coefi¬ 
cienţilor din funcţia de transfer al 
filtrelor de tip eliptic; aceştia se pot 
lua însă din lucrările de specialitate. 
Pentru acest lucru recomand lucra¬ 
rea „ACTIVE FILTER DESIGN 
HANDBOOK" de G.S. Moschytz and 
P. Hofn. 


1 REM 

2 REM CALCULUL FILTRELOR 

3 REM 

4 PRINŢ "******************** 
************" 

5 PRINŢ " ;TAB 31; 

6 PRINŢ "* PROGRAM REflLIZ 

RT DE”;TflB 31;”*”: LET Cf*0 

7 PRINŢ ";TRB 31; 

_PRINŢ ”* FALIE DRAGOS 1 

987";TAB 31;" 

9 PRINŢ " ;TAB 31; 

10 PRINŢ "******************** 
************” 

12 RESTORE 
2© REM 

24. REM FILTRE ACTIUE 
30 REM 

40 READ fl$.,8i,C| J D8 J Eâ ) F|,GS ; H, 

5 .j II j 

50 DATA "Cl(nF5s",' , C2(nFis , ‘ g "C 
îr’V C n J " K *°R ticna U ■" 

/CilînPf = ". C12tnF.optional)= ", 
RSjKohfft .optiona u , ”R© (Kohm .op 
t.iOna U a” . ”C (AF) =•■ 

i? , x L cfo2 ™ EN GO TO 7510 
54 LET c f s0 
50 RESTORE 

?? CLS nF=1E -® : LET K0.1S3 
0?MaII” T 0-MEDIU 

9 ?S?LP-HS" " 1 ' L|5 - L ® 8. LP-HO 

R ia i7 P B™H0'''' S,SP ' ! - O - R 9 ‘ 
c 1 " 3 • BP * L0 - c 10 • BP -«=- 

13 i 0 p ll^ o .'" 5 ' flp -®' 8 18 - flP - M0 
1 ÎÎ.SSS5-w9-" p - LO 13 - 8 *-" 0 

M0 S I 2 ?SP1” '" 7 - et> - LS 14 . LP/HP- 

0 1S i3?GPa" 1S.8R/LP/HP-H 

^170 Înput "Nr. circ. dorit ? "; 

0 180 IF ffl <1 OR Al >83 THSN 00 TO i 

iii LCT u h:z r ji v ,ţ nt » in hz 

210 INPUT ”Oa"fo 

2|0 IF Mal THEN 00 SUB 610 

23g IF M«2 THEN 00 SUB 1070 

If§ tp m*? ISi N G0 SUB 1370 

2|0 IF M=4 THEN GO SUB 1730 

250 IF M=5 THEN GO SUB 1990 

1ZS IZ MaG THEN GO SUB 2390 

230 IF M=7 THEN GO SUB 2660 

220 IF M=8 THEN GO SUB 2770 

300 IF M*9 THEN GO SUB 31S0 

îl* 10 THEN GO SUB 3450 

2? 0 IF Mal1 THEN GO SUB 3720 

340 TF ît!l^ G0 SUB 397® 

3A0 IF M*13 THEN GO SUB 4320 

2§® re I HEN GO SUB 4510 

000 ÎE MalS THEN GO SUB 5010 

380 tf îtîlt 4 G0 SUB S49 ® 

SIS ÎE C* 17 THEN GO SUB 6740 

390 IF M«18 THEN GO SUB 5990 

ÎE I hen GO SUB 6150 

410 IF M«20 THEN GO SUB 6360 


420 IF M*21 THEN GO SUB 6570 

430 IF M*22 THEN GO SUB 6920 

440 IF M*23 THEN GO SUB 7200 

^450 INPUT "Un nou calcul u/n 

460 IF TiO"U" THEN GO TO 10 
470 CLS 

4-1® ‘/Frecventa Hz s";f 

490 PRINŢ ‘$s";Q 
560 RETURN 

518 PRINŢ ”R0 OPtiffi KOhlfi s";R0/ 
K3 

^520 INPUT "R0 val. standard Koh 

538 ‘ LET RD»ZZ*K0 

III IE THEN LET RD=R0 

550 RETURN 

560 REM 

570 INPUT (B3);00: LET C2*C0«nF 

Iii I2?KL. <D!6Î iC3: LET C4«C3*nF 
590 RETURN 
600 REM 

610 REM I.LP-L© 

S28 REM 

630 GO SUB 560 
648 LET HlsCa/C&/S/S/2 
ffl |F Hl>=2 THEN GO TO 670 
6S0 PRINŢ ' "C2>s4©t2#C4 ! ": ARI 
NT '': GO TO 630 
070 hiI Sf H !-“ii SQÎţ (HI#(H1~233 
®6® h|T R1=1/F0/SOR (P*C2#C4) 

(c!/ 04/P3 R3,SP#R1: LET SSPag#SSR 
700 ÎNPUT ”KfOPTIONAL)a";K1 
710 XF Kls0 THEN GO TO 740 
72g IF 1-Kl<s® THEN ©0 TO 749 
730 LET KaKl: LST SlaRî/K: LET 
S2=R1/ il-K) : GO TO 758 
740 LET SlaRl: LET S2alE30: LET 
Kal 

7S0 CLS 

76© PRINŢ "1.LP-LO" 

778 LPRINT ''-l.LP-LQ” 

78® PRINŢ '"Rlla"jSI 

790 LPRINT '"Rlls";SI 

«f® ÎS SSalE30 THEN 00 TO 83© 

81© PRINŢ "Riga”;62 

828 LPRINT ,s RlSa”;S2 

83© PRINŢ ”C2s";C2 

840 LPRINT "CSs”;Cg 

858 PRINŢ ”R3a”;R3 

86© LPRINT "R3=”;R3 

870 PRINŢ ••C4 = »; 04 

88© LPRINT ”C42”;C4 

89® GO SUB 920 

988 GO TO 638 

918 REM 

928 PRINŢ '"Ks”;K 

930 LPRINT '"Ks"; K 

940 PRINŢ "Fa";F 

950 LPRINT "Fa";F 

960 PRINŢ "Os";Q 

970 LPRINT "Os";0 

980 PRINŢ "G5Ps";G8P: PRINŢ '' 

990 LPRINT "GSPs";GSP: LPRINT ' 

1000 00 SUB 380 
1010 RETURN 
1020 REM 

1030 INPUT <B4);C0: LET C2sC0*nF 
}®|® |NPUT (Ci); CI: LET C3aCl*nF 
1050 RETURN 
1060 REM 

1070 REM 2.BP-L0-R 


1080 REM „ 

1090 GO SUB 1030 

1100 LET PsQ*Q* (2+C2/C3+C3/C2) 

1110 LET R1=1/F0/SOR (P*C2*C3) 

1120 LET R4sP*Rl 

1130 LET GSPs0*0#(1+C3/C2) 

1140 LET K0sGSP 
1150 INPUT "K (optionai) s";K1 
1160 IF K1«0 THEN GO TO 1190 
1170 IF K0-K1 < s0 THEN GO TO 1190 
1180 LET KsKl: LET S1=K0*R1/K: !. 
ET S2=K0*R1/ (K8-K) : GO TO 1200 
1190 LET KsK0: LET S1=R1: LET 
a 1E30 

1208 CLS : PRINŢ '' 

1210 PRINŢ "2.BP-L0-R" 

1220 LPRINT '' "2 .BP-LO-R" 

123® PRINŢ '"Rlls";SI 

124® LPRINT '"Rll="; SI 

125® IF S2slE3® THEN GO TO 128© 

1260 PRINŢ "R12s";S2 

127® LPRINT "R12=“;S2 

128® PRINŢ "C2=";C2 


);C0: LET Sl=C0*nF 
3 ; C3: LET S2sC3*nF 
3;C2: LET C4=C2*nF 
1+S23/C4/2/0/0 


1280 PRINŢ "C2 = ";C2 
129® LPRINT "C2s";C2 
1300 PRINŢ "C3s";C3 
1310 LPRINT "C3=";C3 
132© PRINŢ "R4=";R4 
1330 LPRINT "R4 = ";R4 
1340 GO SUB 920 
1350 GO TO 1090 
136® REM 

1370 REM 3.BP-LO-C 
1380 REM 

1390 INPUT (F$);C0: LET SlaG0*r 

1400 ÎNPUT (G43;C3: LET SgsC3*n 

1410 INPUT (D43;C2: LET C4=C2*r 

1420 LET Hls (S.1+S2 3 /C4/2/0/0 

1430 IF H1> =2 THEN GO TO 1458 

1440 PRINŢ "Cll+C12a40t2*C4 «"' 

: 00 TO 1390 

145S LET ClsSl4S2 

1460 LET P =H1-1+SOR CH1* \Hl-2) 3 

1470 LET R2sl/F®/S0R CP*C1*C4) 

1480 LET R3 =P*R2 

1490 LET GSP=0*S0R (C1/P/C43 

150© LET KsSl*GSP/Cl 

1518 CLS 

1520 PRINŢ "3 * BP-LQ-C" 

1530 LPRINT “3,BP-LO-C" 

154® PRINŢ '"Clîs’-jSl 

1550 LPRINT ' ■"■Clisa" ; SI 

1560 IF S2s0 THEN GO TO 159® 

1570 PRINŢ "C12 = ";52 

1588 LPRINT ",C12s" ; S2 

1590 PRINŢ "R2a";R2 


1600 LPRINT 
1610 PRINŢ 1 


"R2 a";R2 
R3s”;R3 


1620 LPRINT "R3a";R3 
1630 PRINŢ "C4=”;C4 
1640 LPRINT "04 = ”;04 
1650 GO SUB 920 
166® GO TO 1390 
167® > REM 

ill! SES l tlî iâSlîSF 

1720 REM 

173® REM 4.HP-LQ 
174® REM 

1750 GO SUB 1680 

1760 LET ClsSl+62 

1770 LET Ps0*0* (2+C1/C3+C3/C1) 

1780 LET R2sl/F0/5OR tP*Cl*C3) 

1790 LET R4sP*R2 
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1800 LET GSP =Q *SQR (P*03/Ci) 

1810 LET KsSl/Cl ' 

1820 CLS 

1830 PRINŢ "4-. HP-L.Q" 

1840 LPRINT ' •' "4.HP-LQ" 

1850 PRINŢ "011=";SI 

1860 LPRINT '"Cil*" ; SI 

1870 IF 52=0 THEN GO TO 19©0 

1880 PRINŢ "Clas";sa 

1890 LPRINT "C12 = ";52 

1900 PRINŢ "R2=";R2 

1910 LPRINT "R2="iR2 

1920 PRINŢ "C3 = ";03 

1930 LPRINT "C3=“;C3 

1940 PRINŢ "R4=";R4 "' 

1950 LPRINT "R4s";R4.'' 

1960 GO SUB 920 
1970 GO TO 1750 
1980 REM 

1990 REM 5.RP-Q.5 
2000 REM 

2010 IN PUT (R {) S1: LET Cl=Sl*nF 
2020 INPUT (B î) ;S2: LET C2=S2 *qF 
2030 INPUT (04);53: LET C3=S3*nF 
2040 LET HI=01+02: LET H2=02+03: 
LET H3 =01*02 

2050 LET H=1-H1*H2*4*0*Q/C1/C3 
2060 IF H > =0 THEN GO TO 208® 

207© PRINŢ "CI =03 > =02*20/ (1-20), 

! " ' • GO TO 2010 

2080 LET H4 =2 *F0 *Q *H2: LET H6=F0 
+ F0 *H3: LET H5=H1/HS/C3 
2090 LET R4 = (1+50R H3/H4: LET R5 
sH5/R4: LET R6=l/H6/(R4+R5) 

210© LET B4 = (1-SOR H)/H4: LET B5 
=H5/B4: LET B6=l/H6/(B4+B5) 

2110 CLS 

2120 PRINŢ "5.RP-Q.S" 

213® LPRINT ''"5.RP-Q.S" 

2140 PRINŢ ' "Cl="; 01 

2150 LPRINT '"Cl=";CI 

2160 PRINŢ "02=";02 

2170 LPRINT "C2 = ";C2 

2180 PRINŢ "C3=";03 

2190 LPRINT "C3=";C3 

2200 PRINŢ '"R4R = ";R4 , "R4B = ";B4 

2210 LPRINT ' ’'R4fl = " ; R4 , "R48="; 84 

2220 PRINŢ "R5R=";R5,"R5B=";B5 

2230 LPRINT "R5R=";RS,"R5B=";B5 

224© PRINŢ "R6R = " ; R6 , '‘R6B = " ; B6 

225® LPRINT "RSfis";R6,"R6B=";B6 

2260 PRINŢ ' "F = ";F 

2270 LPRINT '"F=";F 

228® PRINŢ "0a";0'' 


2200 PRINŢ '"R4R = "JR4 , "R4B = ";B4 
2210 LPRINT '"R4fl=";R4,"R48=";84 
2220 PRINŢ "R5R=";R5,"R58=";B5 
2230 LPRINT "R5R=";RS,"R5B=";B5 
224© PRINŢ "R6R = " .; R6 , "R6B="; B6 
225® LPRINT "R6R=";R8,"R6B=";B6 
2260 PRINŢ ' "F = ";F 
2270 LPRINT '"F=";F 
228® PRINŢ 
2290 LPRINT "Os";©'' 

2300 GO SUB 380 
2310 GO TO 2010 

2320 INPUT (14):R0: LET R8=R0*KO 
2330 LET P=Q*Q*<2+02/C3 +C3/C8) 
2340 LET R1=1/F0/SQR (P*C2*C3) 

2350 LET R4 =P *R1: LET GSP=G*SQR 
(P*03/02) 

2360 IF R6 =0 THEN LET R6=1E4 
2370 RETURN 
238® REM 

2390 REM 6.RP-LS 
2400 REM 

2410 GO SUB 1020 

2420 GO SUB 2320 

243© LET R5=R6*2*(1+C2/C3)/P 

2440 LET K =R6 / (R5+R6) 

2450 CLS 

2460 PRINŢ "6.RP-LQ" 

2470 LPRINT ' •' "6.RP-LQ" 

2480 GO SUB 251© 

2490 GO TO 241® 

250® REM 

2510 PRINŢ '"Rl = "; R1 
2520 LPRINT ' "Rls" ; PI 
2538 PRINŢ ,! C2 = ”;C2 
2540 LPRINT "C2 = " ; 02 
2558 PRINŢ "C3 = ";03 
256® LPRINT "C3 = ";C3 
257© PRINŢ "R4=";R4 


289® LET K=KS: LET Si=Rl: LET S2 
= 1E30: GO TO 2910 

2908 LET KsKl: LET SlsK0*Rl/K: L 
ET S2=KS*R1/(K0-K) 

2910 CLS 

2920 PRINŢ "8.LP-MQ" 

2930 LPRINT * ' "8 .LP-MQ" 

2940 PRINŢ '"Rlla";SI: IF S2O IE 
30 THEN PRINŢ "R12=";S2 
2950 LPRINT '"Rlls";SI: IF S8<>1 
E30 THEN LPRINT "R12=";S£ 

2960 PRINŢ "C2=";02,"R3=";R3 
297© LPRINT "02 = ";02,"R3 = ";R3 
298© PRINŢ "C4=";C4 
2990 LPRINT "C4a";C4 
3000 GO SUB 3040 

3010 IF P0=1 THEN INPUT "P=";P: 

GO TO 2830 

3020 GO SUB 380 

3030 GO TO 2780 

3040 PRINŢ "R5=";RS,"R6=";R6 

3050 LPRINT "R5=";RS,"R6=";R6 

3060 PRINŢ ' "K = ";K 

3070 LPRINT ' "Ks";K 

3080 PRINŢ "Fa";F > "Os";O 


3090 LPRINT 
3100 PRINŢ ' 
3110 LPRINT 


"Fs";Fi"Q = " ; O 
"P=";P,"GSPs";GSP 
' "Pa";P,"GSP = ";GSP 


3120 INPUT "TYPE 1 IF NEU P : "; P 
0 

3130 RETURN 
3140 REM 

3150 REM 9.BP-MQ-R 
3160 REM 

3170 GO SUB 1020 

3180 INPUT (Et) ; K1 

3190 INPUT CZt);R0: LET R6=R0*KO 

3200 LET H1=C2/C3: LET H2=4*Q*Q: 

LET H3=3*H2*(1+C3/C2) 

3210 LET P»H1/M2#(SOR (l+H3)-l)t 
2 

3220 LET Rl=i/F0/SQR (P*C2*C3): 
LET R4=P*R1 

3230 IF RS =0 THEN LET RS = 1E4 
3240 LET R5=R8*( (1+H1) /P-SQR (HI 

/P) /O) 

3250 LET K0=Q*(1+R5/R6)#5QR (P/H 
1) ' 

3260 LET GSP*(1+RS/R6)*K0 
3270 IF K1=0 THEN GO TO 3290 
3280 IF K0-K1>0 THEN GO TO 3300 
3290 LET K = K0: LET S1=R1: LET S2 
= 1E30: GO TO 3310 

3300 LET K = K1: LET S1=K0*R1/K: L 
ET S2=K0*R1/(K0-K) 

3310 CLS 

3320 PRINŢ "9 -BP-MQ-R" 

3330 LPRINT ''"9.BP-MQ-R" 

3340 PRINŢ '"Rll = ";SI: IF 52 O IE 
30 THEN PRINŢ "R12=“;S2 
3350 LPRINT '"Rli=";51: IF S2<>1 
E30 THEN LPRINT "R12=";S£ 

336© PRINŢ "C2 = , ‘;C2,"C3 = ";C3 
3370 LPRINT "C2=";02,"C3=";C3 
3380 PRINŢ "R4=";R4 
3390 LPRINT "R4s";R4 
3400 GO SUB 3040 

3410 IF P0sl THEN INPUT "P=";P: 
GO TO 322© 

3420 GO SUB 38© 

3430 GO TO 3170 
3440 >REM 

3450 REM 10.BP-MQ-C 
3460 REM 


3470 INPUT (Fi) ; 03 
3480 INPUT CG$);C2 
3490 INPUT (Di);00 
3500 INPUT (Ii);R0 


2580 LPRINT "R4=";R4 
259© PRINŢ '“ ! P5 = " ;R5 
250© -LPRINT "R5 = "; R5 
2610 PR2NT ,! SS = ";R6 
262® LPRINT "RS = ";R5 
2S3B- GO SUB 92® 

2540 RETURN 
2650 REM 

2660 REM 7.BR-L© 

2670 REM 

268© 00 SUS 1020 

269© GO SUS 2328 _ 

'2700 LET R5=R6* (1+C2/C3Î /P 
2710 LET K=RS/(R5+R6) 

272© CLS 

2730 PRINŢ "7.BP-LQ" 

2740 LPRINT ''"7.8P-LQ" 

2750 GO SUB 2510 
2760 GO TO 2683 
2770 REM 6. LP-MQ 
278© GO SUB 560 

2790 INPUT (Ei) ; K1 ___ 

2800 INPUT (Hi) ;R0: LET R5=R0*KO 
2810 LET H1=C4/C2: LET H2=12*Q*Q 
: LET H3=H1*H2*3 

2820 LET P=(SOR (1+H2*(1+H1) ) +1) 
+ 2/H3 

2830 LET R1=1/F0/SOR <P*C2*C4): 

LET R3=P*R1 

2840 IF RS=0 THEN LET RS=1E4 
2850 LET R6=R5*(HI*(1+P)-SOR <P* 
HI)/O) 

2860 LET K0=1+R6/RS: LET GSP=Q*K 
0+K0/SOR (P*H1) 

2870 IF K1=0 THEN GO TO 2890 
2880 IF K0-K1>0 THEN GO TO 2900 


358© CLS 
3590 PRINŢ "10,BP-MQ-C" 

36Q0 LPRINT ' •’ " 10 =. BP'-MQ-C” 

361© PRINŢ ' "Cll = " ; SI : IF 5200 
THEN PRINŢ "C12=";S2 
362© LPRINT '."011 = ".; SI: IF S2 <>0 
THEN LPRINT "C12=";S2 
3630 PRINŢ "R2=";R2."R3s";R3 
3640 LPRINT "R2=”;R2,"R3s";R3 
3650 PRINŢ "04 = ";04 
3660 LPRINT "C4=";C4 
3670 GO SUB 3040 

3680 IF P0=1 THEN INPUT "P=";P: 

GO TO 3530 

3690 GO SUB 380 

370® GO TO 3470 

3710 REM 

3720 REM 11.HP-MO 
3730 REM 

3740 GO SUB 1680 __ L . 

3750 INPUT (Hi);R0: LET R5=R0*KO 
3760 LET C1=81+S2: LET H1=C1/C3: 

LET H2=12*Q*Q*(1+1/H1) 

3770 LET P=Hl/4/G/Q*(SQR (1+H2)- 
1) t2 

3780 LET R2=1/F0/SOR (P*C1*C3): 

LET R4 = P *R2 

3790 IF R5 = 0 THEN LET R5=1E4 
3800 LET R6=R5*((1+Hl)/P-sGR (HI 
/P)/O) 


: LET R5=R0*KO 
LET H2 = 12 *0 *0 


3810 LET KsSl* (1 + RS/R5S /Ol 
3820 LET GSP=Q*5QR (P/Hl)*C1+R6/ 
R5) +2 
383© CLS 

384© PRINŢ "ll.HP-MO" 

385© LPRINT '-"ll.HP-MO" 

3860 PRINŢ ' "Clls";SI: IF S2<>0 


THEN PRINŢ "C12=";S2 


LET 51=03 + n F 
LET S2=C2*nF 
LET C4=C0+nF 
LET R6=R0*KO 


3510 LET 01=31+52: LET H1=C4/C1: 
LET H2=12$U*0 

3520 LET P= (SOR (1+H2+(1+Hl) ) +1) 
+2/3/H2/H1 

3530 LET R2 = 1/F0/5.0R (P*C1*C4) : 

LET R3sP+R2 

3540 IF R6=© THEN LET RS=1E4 
3550 LET R5-R6+(HI*(1+P)-SOR CP* 
HI) /O) 

356© LET KaSr’/Cl* i 1+R5/R6) *0/S0R 
CP+H1) 

357S LET GSP=K/Sl*CîfTi+R5/R6) 


3870 LPRINT '"Clls";SI: IF S2<>0 
THEN LPRINT "012=";52 
388© PRINŢ "R2=";R2,"C3=";C3 
389© LPRINT ”R2 = ";R2,"03 = " ; 03 
39S0 PRINŢ "R4=";R4 
3910 LPRINT "R4=";R4 
3920 GO SUB 3040 _ „ 

3930 IF P0=1 THEN INPUT "Ps";P; 
GO TO 3780 
394© GO SUB 38® 

3950 GO TO 3740 
3960 REM 

3970 REM 12.RP-MO 
3980 REM 

3990 GO SUB 1020 

40©0 INPUT (IS);R0: LET R6sR0*KO 
4010 LET X=02/03: LET Xl=l+X: LE 
T X2=X1*X1 

4020 LET H=6*Q*Q*X2/(2*0*0*X1-X) 
*4030 LET P=(SOR (l+H*H/3/X2) -1) / 
h 

4040 LET R1 = 1/F0/5OR (P*C2*C3) : 
LET R=P*R1 

4050 IF R6=© THEN LET R6=1E4 
4060 LET R7=R6*(P+X1+S0R (P*X)/O 

) 

4070 LET R=1-2*SQR (P*X)/Q/(1+R? 

/RS) 

4080 LET R5=R/R: LET R4=R/(l-fl) 
4090 LET GSP=R*Q/SQR (P*X)*(1+R7 
/R6)t2 
4100 CLS 

4110 PRINŢ "12.PP-MQ" 

4120 LPRINT ''"ia.RP-MO" 

4130 GO SUB 4170 

4140 IF P0=1 THEN INPUT "P=";P: 
GO TO 4040 
4150 GO SUB 380 
4160 GO TO 3990 

4170 PRINŢ ' S R1=";Rl,"C2=";02 
4180 LPRINT '"Rls";R1,"C2=";02 
4190 PRINŢ "03=“;03,"R4=";R4 
4200 LPRINT "C3=";03,"R4=";R4 
4210 PRINŢ "R5=";R5 
4220 LPRINT "R5=";R5 
4230 PRINŢ "R6=";R6,"R7=";R7 
4240 LPRINT "R6=";R6,"R7=";R7" 
425© PRINŢ '"Fs»;F,"Os"; O 


4250 PRINŢ ' 

4260 LPRINT '"F = ";F , "0 = ";O 
4270 PRINŢ "P=";P,"GSP=";GSP 
428© LPRINT "P=";P,"GSP=";GSP 
4290 INPUT "Tipăriţi i pentru un 
nou P:";P0 
4300 RETURN 
4310 REM 

4320 REM 13.BR-MO 
4330 REM 

434® GO SUB 1020 

4350 INPUT (IS);R0: LET R6=R0*KG 
436® LET H=02/03: LET P*l/3/(l+H 

4370 LET R1 = 1/F0/SOR (P*C2#C3) r 
LET R=P*R1 

438© IF R6=® THEN LET R6=1E4 

4390 LET R7=R6* (1+H) *P 

440® LET R=1-S0R (P*H) /O/(1+R7/R 

441® LET RSsR/fi: LET R4*R/C1-R) 
4420 LET GSP=0*R/S0R (P*H)*(1+R? 
/R63 12 
4430 CLS 

4440 PRINŢ "13.BP-MO" 

4450 LPRINT ''"13.BP-M0" 

4450 GO SUB 417® 

4470 IF P0al THEN INPUT "pa";P: 
GO TO 437® 

4480 GO SUB 380 
449© GO TO 4340 
4500 REM 

451© REM 14.LPN/HPN-M0 
4520 REM 

4S30 INPUT "ZERO FREO.=**;FZ 
4540 LET X0=SGN (F-FZ) 

4550 IF XS=0 THEN PRINŢ "NO 8RND 

REJECT !": GO TO 4530 

4SS0 INPUT CCS):03: LET C3=C®*nF 

4573 INPUT (Di);C1: LET C4=Ci*nF 

4588 INPUT (Ei);K1 

459© INPUT "R9 ÎKOh» ..optiona U =”; 

R0: LET R9=RC»K0 

4500 INPUT "P (intre .01 ptna la 

3) S" ; P 

461© LET X = (1+ X0) /2: LET Z0=Î2*P 
I*FZ) 12 

4620 LET G=C3*F0/2/P/O*(SOR (1+4 
40*0*P*(1+C4/C35 ) -13 
4630 LET K0 = (1+P)/(1+(1+04/03) *2 
0* (03/G)+2) 

4640 IF Ki=0 THEN GO TO 4670 

4650 LET H=1-K1/K0 

4660 IF H > 0 THEN GO TO 4680 

4670 LET K = K0: LET Rl*l/G: LET R 

2=1E30: GO TO 4690 

4680 LET KsKl: LET R1=K0/G/K1: L 

ET R2=l/G/H 

4690 LET R6=G* (1+P) « (1-X/K) /C3/C 
4/ (Z0-F0*F0) 

4700 LET R5=l/(C3*C4*F0*F0/G+P/R 
6 ) 

4710 LET H1=O/F0*(G/C3+(C3+C4) *( 
R5+R6)/C3/RS/C4/R6) 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 
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cu caracter general, care trebuie să 
fie cunoscute de către posesorul au¬ 
toturismului, pentru a nu se alarma 
inutil şi pentru a proceda în conse¬ 
cinţă pentru rezolvarea incidentului 
respectiv (fig.1), astfel: 

— Aprinderea becului indicatoru¬ 
lui de presiune a uleiului de motor 
1. Acest bec se aprinde la punerea 
cheii de contact şi se stinge imediat 
după pornirea motorului (din acest 
moment pompa de ulei asigură un¬ 
gerea sub presiune a pieselor). 
Dacă becul nu se stinge după porni¬ 
rea motorului, acesta trebuie oprit 
imediat şi se verifică nivelul uleiului 
din motor cu ajutorul jojei de ulei: 
uleiul trebuie să se afle între repe¬ 
rele de maxim şi minim de pe jojă; 
nu se recomandă a fi peste maxim, 
deoarece particulele de ulei vor fi 
antrenate prin reniflard către filtrul 
de aer al motorului; dacă este sub 
minim, trebuie făcută o completare 
corespunzătoare. 

Dacă, în mod excepţional şi foarte 
rar, becul se aprinde în timpul mer¬ 
sului, motorul trebuie oprit imediat 
şi verificate nivelul uleiului din mo¬ 
tor şi etanşarea motorului, prin con¬ 
trolarea atentă a urmelor de ulei din 
compartimentul motor. Dacă nivelul 
uleiului este corespuzător şi becul 
din bord rămîne în continuare 
aprins, autoturismul trebuie tractat 
către primul Service specializat 
(poate fi defect manocontactul de 
presiune ulei, situaţie mai puţin 
gravă, sau o rampă de ulei poate fi 
înfundată, ceea ce ar conduce la 
griparea motorului, cu pagube ma¬ 
teriale importante). în cazul în care 
nivelul uleiului este foarte scăzut 
(situaţie ce apare mai ales la motoa¬ 
rele vechi uzate sau la cele neîntre- 


torul electronic încorporat în alter- 
nator este defect; în consecinţă, se 
poate circula pînă la destinaţie şi 
apoi la primul Service pentru înlocu¬ 
irea acestuia (deoarece alternatorul 
nu mai încarcă în timpul mersului, 
trebuie să se limiteze la minimul ne¬ 
cesar numărul consumatorilor, pen¬ 
tru a nu se descărca bateria de acu¬ 
mulatoare). Se precizează faptul că 
ia Oltcit există diferite tipuri de al- 
ternatoare cu regulatoare care nu 
sînt interschimbabile. 

— Aprinderea becului indicatoru¬ 
lui nivelului de benzină 8. Aceasta 
atenţionează conducătorul autotu¬ 
rismului să limiteze autonomia de 
deplasare la aproximativ 50 km în 
oraş şi 70 km în afară (atenţie la sti¬ 
lul de conducere sportiv, deoarece 
apăsarea cu şocuri a pedalei de ac¬ 
celeraţie deschide şi clapeta corpu¬ 
lui II al carburatorului). 

— Aprinderea becului indicatoru¬ 
lui de nivel pentru lichidul de frînă 
3. Aceasta impune deschiderea ca¬ 
potei şi verificarea nivelului lichidu¬ 
lui de frînă din rezervorul amplasat 
pe pompa centrală de frînă. Pentru 
a se stinge, trebuie completat la ni¬ 
vel cu lidhid de frînă şi verificate în 
•Service starea şi etanşarea circuite¬ 
lor de frînare faţă-spate şi remediate 
eventualele defecţiuni. 

— Aprinderea becului indicatoru¬ 
lui de acţionare a frînei de securi¬ 
tate 4. La autoturismele Oltcit Ciub, 
care îl au montat în serie, se impun 
slăbirea manetei frînei şi aducerea 
ei în poziţie normală (înainte de por¬ 
nirea autoturismului). în caz contrar 
se uzează plăcuţele frînei de securi¬ 
tate, amplasate pe discul frînelor 
faţă şi în acelaşi timp creşte consu¬ 
mul de combustibil. 


TRAfAfy CÂfyŢÂ 


turism gol cu 1î—3 persoane, fără 
bagaje), conducerea fără frînări sau 
accelerări în forţă, eliminarea pauze¬ 
lor inutile în parcurs, respectarea tu¬ 
raţiei maxime de 4 000 rot/min, veri¬ 
ficarea periodică a nivelului de ulei 
motor cu ajutorul jojei de nivel, su¬ 
pravegherea permanentă a modului 
de funcţionare a organelor autotu¬ 
rismelor şi a indicaţiilor tabloului de 
boftl şi, în sfîrşit, efectuarea corectă 
a reviziilor tehnice şi a întreţinerii 
autoturismelor, cu ajutorul persona¬ 
lului specializat al unităţilor Service. 

în timpul efectuării rodajului sau 
ulterior pot apărea unele probleme 
specifice autoturismelor Oltcit, sau 


In serialul pe care, cu deosebită 
grijă şi atenţie, revista Tehnium l-a 
găzduit pînă în prezent, s-au tratat 
— în prima parte — descrierea teh- 
nico-constructivă a pieselor şi 
subansamblurilor principale ale au¬ 
toturismelor Oltcit, iar în cea de-a 
doua parte întreţinerea şi repararea 
acestora. 

Avînd în vedere că acest serial s-a 
desfăşurat într-un timp destul de 
lung, prezentăm în continuare o sin¬ 
teză sau un mic ghid practic Oltcit 
în care se va arăta succint ansam¬ 
blul de probleme ridicate de aceste 
autoturisme referitoare la rodajul, 
penele şi întreţinerea lor, precum şi 
unele aspecte legate de economia 
de combustibil. 

A. Rodajul autoturismelor. După 
cumpărare, posesorul trebuie să 
efectueze un rodaj — clasic —pe o 
distanţă de I 000 km, vitezele ma¬ 
xime admise fiind de: 30 (25) — vi¬ 
teza I, 50.(40) — viteza a il-a, 75 
(70) — viteza a 11l-a şi 110 (100) — 
viteza a IV-a la autoturismul Oltcit 
Club (Special). 

în timpul rodajului trebuie să se 
respecte următoarele: pornirea co¬ 
rectă a motorului, după regulile im¬ 
puse de uzina constructoare, pleca¬ 
rea de pe loc să se facă fără o încăl¬ 
zire de lungă durată, ca la motoa¬ 
rele răcite cu lichid, respectarea vi¬ 
tezelor maxime şi a încărcării (auto- 
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ţinute corect şi exploatate foarte 
dur), se poate completa cu ulei pînă 
la nivel şi se va urmări ulterior evo¬ 
luţia consumului de ulei. 

Se reţine făptui că din jocurile de 
toleranţe ale pieselor, consumul de 
ulei acceptat de către constructorii 
de motoare este de 0,5 I pînă în 
50 000 km rulaţi şi maximum 1 I 
peste acest parcurs. 

— Aprinderea becului indicatoru¬ 
lui de încărcare a bateriei de acu¬ 
mulatoare 2. Acesta se aprindă la 
punerea contactului motorului şi 
dispare imediat după ce porneşte 
motorul (aiternatorui începe să în¬ 
carce normal). Dacă în timpul mer¬ 
sului acest indicator se aprinde, se 
verifică mai întîi întinderea curelei 
alternatoruiui şi starea acestuia. 
Dacă aceasta este normală, reguta- 


Şocul de pornire a motorului 

este defect. Se poate verifica uşor 
funcţionarea corectă a acestuia ast¬ 
fel: se trage cu ajutorul butonului în 
poziţie maximă şocui şi, dacă turaţia 
creşte către 3 000 rot/min, acesta 
este corespunzător. 

Dacă prin împingere în poziţia ini¬ 
ţială acesta nu revine,„motorul rămî-f 
nînd turat, se ridică capota şi — 
după încălzirea motoruiui şi intrarea 
iui în regim norma! de funcţionare 
— se aduce manual şocul în poziţia 
iniţială (neacţionat), cu ajutorul pîr- 
ghiilor de pe carburator. Ulterior, 
sistemul (cablul, pîrghiile etc.) tre¬ 
buie uns şi montat (aliniat) corect 
pentru a elimina frecările inutile, 
care îngreunează acţionarea corectă 
a şocului. 

Din contră, dacă după acţionarea 
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degajările semicochilei (vezi figura 
2). Peretele frontal (3) ai celor două 
semicochile pătrunde în canalul piu¬ 
liţei (4) prin care trece şurubul cu 
cap hexagonal (5). Acesta presează 
în capătul frontal ai axului pe care 
este montat rulmentul. Inelul (6) se 
foloseşte în vederea menţinerii 
strînse a celor două semicochile. 

Din punct de vedere constructiv, 
semicochilele rezultă din frezarea în 
lungul generatoarei a cilindrului ini¬ 
ţial cu cele două piese brute sudate 
la capete. După rectificarea suprafe¬ 
ţelor frezate a celor două semico¬ 
chile, acestea se suprapun, se strîng 
în menghină şi se şuntează la ca¬ 
pete în zona secţiunii, cu sudură 


a! rulmentului cu role conice se ia o 
semicochilă, aşezată cu partea con¬ 
cavă în sus, şi se introduce în partea 
de dedesubt a axului. în aşa fel încît 
pastila cu profil conic (2) să aco¬ 
pere inelul interior prevăzut cu co- 
chila de menţinere a rolelor conice, 
în această poziţie se introduce în 
peretele frontal (3) piuliţa cu canal 
(4) în care a fost introdus şurubul 
cu cap hexagonal (5). Urmează su¬ 
prapunerea celei de-a doua semico¬ 
chile, care se ghidează prin introdu¬ 
cerea peretelui frontal în canalul 
piuliţei cu canal (4). Peste cele două 
semicochile suprapuse se introduce 
inelul de siguranţă (6), a cărui su¬ 
prafaţă interioară prezintă o conici- 


1. DESTINAŢIE 

Rulmentul radial axial cu role co¬ 
nice, seria 30205, constituie unul din 
cele două lagăre de rostogolire ale 
roţii din spate a autoturismului „Da¬ 
cia 1300“ şi este introdus presat pe 
axul roţii propriu-zise. La demonta¬ 
rea tamburului, inelul interior şi co¬ 
livia cu role conice rămîn presate pe 
ax, extragerea lor cu mijloace obiş¬ 
nuite fiind foarte dificilă. 

Dispozitivul pentru extras inelul 
interior al rulmentului este destinat 
tocmai depresării şi scoaterii inelu¬ 
lui şi a coliviei cu role conice de pe 
ax, în vederea înlocuirii rulmentului 
uzat cu unul nou. 

Cămaşa exterioară a rulmentului, 
fixată în alezajul tamburului, se 
scoate uşor prin depresarea ei cu 
ajutorul unui dorn, aşezat la o presă 
de banc sau bătut cu ciocanul. 

2. AVANTAJELE FOLOSIRII 

Operaţia de extras inelul interior 
al rulmentului poate fi executată de 
şoferii amatori respectînd instrucţiu¬ 
nile de folosire prezentate în mate¬ 
rial. 

Operaţia de demontare a inelului 
interior al rulmentului cu role conice 
se execută în timp scurt, cu folosi¬ 
rea unui număr minim de scule aju¬ 
tătoare. 

Extragerea inelului interior al rul¬ 
mentului se produce fără deteriora¬ 
rea axului, comparativ cu varianta 
de folosire a ciocanului şi a unor 
dălţi sau dornuri. 

Dispozitivul poate fi procurat din 
magazinele de piese de schimb şi 
accesorii auto. 
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3. DESCRIERE 

Dispozitivul pentru extras inelul 
interior al rulmentului radial axial 
seria 30205 de pe axul roţii din 
spate este format din două semico¬ 
chile (1). Fiecare semicochilă are 
sudată la extremităţi cîte o pastilă 
cu profil adecvat conic şi un perete 
frontal. Pastila cu profil adecvat 
acoperă colivia cu role conice şi le 
presează pe suprafaţa inelului inte- 
rio/ al rulmentului. 

în celălalt capăt al semicochilei 
este montat un perete frontal (3). 
Atît pastila cu profil conic (2) cît şi 
peretele frontal (3) sînt sudate în 


H PA 


Fig. 1. Poziţionarea elementelor componente ale dispozitivu¬ 
lui în vederea extragerii de pe ax a inelului interior al rulmen¬ 
tului cu role conice seria 30205. 

1 — semicochilă, 2 — pastilă cu profil conic, 3 — perete 
frontal, 4 — piuliţă cu canal, 5 — şurub cu cap hexagonal, 6 — 
inel de siguranţă, 7 — inel interior şi cdlivia cu role conice a 
rulmentului seria 30205, 8 — axul rulmentului (axul punţii 
spate). 

NOTĂ. în figurile 2, 3, 4 şi 5 sînt prezentate, ca o variantă de 
execuţie, dimensiunile elementelor componente ale dispoziti¬ 
vului pentru extras inelul interior al rulmentului radial-axial se¬ 
ria 30205. 
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şocului motorul nu porneşte (mai 
ales pe timp de iarnă), se ridică 
conducta de aer de pe carburator şi 
se verifică închiderea şi deschiderea 
corectă a clapelei de şoc. Dacă 
această clapetă nu închide, se exe¬ 
cută operaţia manual, pentru a se 
porni motorul şi după un timp se 
readuce în poziţie verticală tot ma¬ 
nual. La destinaţie, dacă nu s-a re¬ 
zolvat defecţiunea, se impune con¬ 
trolul în. prmul Service. 

—■ Butonul de reglare în înălţime 
a farurilor este defect. Dacă rodajul 
se face şi pe timp de noapte, se ro¬ 
teşte acest buton, stînga-dreapta, 
avînd becurile farurilor aprinse, suc¬ 
cesiv pe fază lungă şi pe faza de în- 
tîlnire. 

După verificare, dacă nu funcţio¬ 
nează corect, trebuie de asemenea 
verificat reglajul farurilor în Service, 
cu ocazia încheierii rodajului ia 
1 000 km. 

— Turaţia de ralanti. Aceasta se 
poate controla pe parcursul rodaju¬ 
lui. la autoturismul Oltcit Club, care 
are în dotare turometrul electronic 
5, în bord. După încălzirea motoru¬ 
lui şi stabilirea funcţionării lut, tura¬ 
ţia normală este de 900 + 50 rot/ 


min. In cazuri mai rare, cînd turaţia 
diferă de această valoare, turaţia se f 
poate regla cu uşurinţă prin rotirea * 
şurubului 1 din figura 2. La autotu- ;; 
rismul Oltcit Special, dacă turaţia J 
normală de 850 + 50 rot/min este 
prea mică (nu ţine ralantiul) sau îi 
prea mare, aceasta se poate modi- | 
fica prin rotirea şurubului de ralanti. % 

Dacă turaţia de ralanti nu se sta- iî 
bilizează ia valorile prescrise după 
încălzirea motorului, se procedează 
astfel. La Oltcit Special se curăţă 
(suflă) jiclorul de ralanti care se afla 
în locaşul de montare a supapei 1 
electromagnetice 1 (fig. 3). Se 
scoate conductorul de alimentare, 1 
se demontează supapa (etouffoir), | 
după care se scoate şi se curăţă cu i 
atenţie, pentru a nu-l decalibra, ji- § 
clorul de ralanti. 

Dacă mersul cu neuniformităţi | 
persistă şi — mai înainte — s-a veri- 1 
ficat filtrul de benzină montat sub 
caroserie în partea din faţă a roţii I 
din spate stînga, este necesar să se 
execute o curăţare a carburatorului, î 
fără demontare de pe motor, cu 
atenţie la sigiliile uzinei construc- J; 
toare care nu trebuie alterate. 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 
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electrică. Urmează prelucrarea ia di¬ 
mensiunile indicate în figura 2, ast¬ 
fel încît fiecare semicochilă va avea 
un profil semirotund. După termina¬ 
rea prelucrării se taie punctele de 
sudură şi se ajustează. 

4. MODUL DE FOLOSIRE 

Pentru extragerea inelului interior 


tate de 1:100, identică cu conicitatea 
exterioară a celor două cochile. Cu 
ajutorul unei chei inelare sau fixe de 
19 mm se strînge şurubul (5) al că¬ 
rui vîrf conic se sprijină pe suprafaţa 
frontală de centrare a axului (8) pe 
care este presat rulmentul (7). în 
acest mod se realizează extragerea 
inelului interior al rulmentului radial 
axial cu role^ conice, seria 30205. 
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îndepărta prin radere cu şpaciul sau 
prin frecare cu hîrtie de şlefuit. 

Grundul* este prima peliculă de 
material de acoperire care se aş¬ 
terne pe suprafaţa de vopsit. Peli¬ 
cula de grund trebuie să fie ade¬ 
rentă, dar destul de flexibilă. Grun¬ 
dul este alcătuit din liant şi pigment 
amestecat cu material de umplutură. 
Peste grund, după chituire şi şlefu¬ 
ire, se aplică un grund de culoare 
denumit şi strat de vopsea interme¬ 
diară. 

Chituirea se face cu scopul de a 
nivela asperităţile, adînciturile şi ne- 
regularităţile din suprafaţa grundu- 
ită. Pentru chituirea suprafeţelor de 
lemn se va folosi, după caz, ipsos 
amestecat cu ulei de in fiert şi clei 
de oase cald sau ipsos amestecat cu 
vopsea de ulei. Chitul preparat în 
cantităţi ce se vor folosi imediat se 
întinde pe suprafaţa lemnului cu 
şpaciul, ca în figura 1. 

După minimum 24 de ore, în func¬ 
ţie de grosimea chitului, se trece la 
şlefuirea suprafeţelor chituite. După 
şlefuire, cu hîrtie de şlefuit sau cu 
pietre abrazive fine, suprafaţa se cu¬ 
răţă de praf prin ştergere cu cîrpe 
uscate. 

Grunduirea de culoare sau vopsi¬ 
rea intermediară face legătura, atît 
ca aderenţă cît şi ca elasticitate, în¬ 
tre grundul primar şi straturile vizi¬ 
bile. Acest strat de legătură se va 
nuanţa în culoarea vopselei de aco¬ 
perire ce rămîne ca strat vizibil. 

Toate cele descrise mai sus au ro¬ 
lul de a crea un strat suport cît mai 
bun. Peste grunduirea de culcare se 
vor aplica 2—3 straturi de vopsea de 
consistenţă medie. Cu cît ultimele 
straturi.de- vopsea sînt mai groase, 
cu atît se înrăutăţesc proprietăţile 
peliculei: elasticitatea, flexibilitatea, 
aderenţa, duritatea, rezistenţa la lo¬ 
vire etc. 

în mod obişnuit, lucrările de vop¬ 
sitorii din locuinţă se execută cu 
pensule late, de diverse tipuri şi di¬ 
mensiuni. Pentru ca în perioadele 
de repaus sau de pauză mai lungă şi 
chiar la întreruperea lucrului, pensu¬ 
lele să nu stea cu părul în vasul de 
vopsea, în partea lemnoasă se va 
bate un cui ce se va îndoi ca în fi¬ 
gura 2. Pensula se va agăţa de mar¬ 
ginea vasului ca în figura 3. în tim¬ 
pul lucrului pensula nu se va ţine în 
mînă nici ca un ciocan, nici*ca un 
creion ci... uşor şi flexibil ca o pen¬ 
sulă, conform celor prezentate în fi¬ 
gura 4. 

La vopsirea cu pensula trebuie 
respectate următoarele reguli: 

— vasul se umple jumătate cu 
vopsea, pentru ca pensula să se 
poată stoarce mai uşor pe marginea 
lui şi din motive de securitate (de 
obicei răsturnarea lui); 

— vopseaua să fie adusă la vîsco- 
zitatea optimă, astfel ca în momen¬ 
tul întinderii să părăsească pensula 
prin apăsare; 

— pensula să fie încărcată cu 
vopsea numai la partea inferioară a 
fasciculelor de păr; 

— aplicarea vopselei să se facă 


pe cît posibil într-o direcţie, apoi în 
cealaltă; 

— fiecare strat de vopsea se 
aplică succesiv pe toate elementele 
de acelaşi fel, iar după uscare se 
dau straturile următoare; 

— vopsitoriile se execută în me¬ 
diu uscat, la temperaturi de peste 
+5 C C. dar se va evita lucrul în timpul 
căldurilor mari şi în special la supra¬ 
feţele expuse direct razelor solare; 

— părţile fixe ale tîmplăriei (tocu¬ 
rile) se vopsesc la locurile unde sînt 
montate, iar elementele mobile (cer- 
cevelele ferestrelor şi foile uşilor) se 
demontează şi se vopsesc pe capre 
mobile de lemn. 

Vopsirea pe tencuiafă. Tencuiala 
se vopseşte de obicei atunci cînd 
pereţii trebuie protejaţi de degajările 
mari de apă sau vapori de apă. Nu 
se recomandă vopsirea întregii încă¬ 
peri (a băilor), deoarece prin astu¬ 
parea porilor se împiedică transferul 
de umiditate din ziduri. Pereţii se 
vor vopsi pe o înălţime de 
1,50—1,80 m, adică pe zona cea mai 
expusă deteriorărilor, numai după o 
prealabilă gletuire. Pe pereţi se vor 
da cel puţin trei straturi de vopsea. 
Se va evita vopsirea în zonele 
umede, igrasioase, deoarece vor 
apărea eflorescenţe concomitent cu 
degradarea stratului de vopsea. Nu 
"feste bine a vopsi nici pe perete zu¬ 
grăvit cu humă sau pe perete cu 
multe straturi de zugrăveală cu var, 
deoarece se obţin lucrări de calitate 
slabă. 

Vopsirea duşumelelor. Cea mai in¬ 
dicată vopsea pentru duşumele este 
DURAX-ul, deoarece rezistă la uzură 
şi are un aspect plăcut materializat 
prin culoare acceptabilă şi luciu in¬ 
tens. înainte de vopsire se verifică 
starea duşumelelor. Dacă se con¬ 
stată că duşumelele nu sînt bine fi¬ 
xate sau că sînt crăpături şi noduri 
deranjante, se vor lua măsuri de re¬ 
mediere, după care straturile de 
vopsea se aplică manual. 

Vopsirea Jnfuzefsfcsr. Datorită ac¬ 
ţiunii razelor soarelui, vopseaua de 
pe jaluzele se degradează foarte re¬ 
pede. Vopsirea jaluzelelor se face în 
poziţie deschisă, lamelele vopsin- 
du-se bucată cu bucată. Dacă şinele 
.de ghidarel se' vopsesc în altă cu¬ 
lcare, operaţia se poate face fie 
înainte, fie după vopsirea lamelelor, 
dar... cu mare atenţie. .Recomanda¬ 
bil este ca lamelele să se vopsească 
cu vopsea de ulei de culoare ocru, 
iar părţile metalice cu vopsea de 
ulei de culoare maro sau neagră. 

Vopsirea confecţiilor metalice. 
Această grupă cuprinde: uşile şi fe¬ 
restrele metalice, balustradele şi pa¬ 
rapetele metalice, suporturile, raftu¬ 
rile din tablă sau oţel-beton şi înveii- 
tcrile din tablă. După ce rugina a 
fost înlăturată, pe suprafaţa de me¬ 
tal se aplică unul sau două straturi 
de grund anticorosiv (miniu de 
plumb cu ulei de in sau deruginol). 
Straturile de vopsea se aplică numai 
după uscarea celor precedente, evi- 
tîndu-se vopsirea sub acţiunea di¬ 
rectă a razelor soarelui. 


MATERIALE NECESARE 
PENTRU EXECUTAREA UNUI METRU 
PĂTRAT DE VCPSiTCRIE 


Materiale îta 

măsură 

Tîmplărie 
de lemn 

Tîmplărie 

metalică 

Tencuială 

gletuită 

Ulei sintetic kg 

_ 

_ 

0,100 

; Vopsea preparată kg 

0,42 

0,24 

0,34 

Ipsos kg j 

0,01 

— 

0,05 

Chit de ulei kg 

0,10 

0,05 

0,07 

Benzină j 

0,020 

0,02 

0,20 j 

Hîrtie de şlefuit coli I 

0,c0 

0,30 ' 

0,60 1 

Vopsea de miniu Pb kg 

— 

0,15 









Judeţul 


Sexul (înconjuraţi cifra din dreptul răs¬ 


punsului ales) 

-feminin .. 1 

- masculin —.. 2 

Vîrsta (în ani împliniţi) 

- ptoă la 16ani .. 1 

- 16-18ani . 2 

- 19-21 ani .. 3 

- 22-24 ani . 4 

- 25-27 ani . 5 

- 28-30 ani . 6 

- 31-45 ani . 7 

- 46-60 ani . 8 

- peste 60 ani ... 9 


Ocupaţia şi studiile 

- elev . 1 

- student profil tehnic . 2 

- student alt profil . 3 

- specialist absolvent facultate 

tehnică . 4 

- specialist absolvent altă facul¬ 

tate . 5 

- muncitor, funcţionar, tehni¬ 

cian cu studii medii . 6 

- muncitor fără studii medii . 7 

- agricultor . 8 

- pensionar . 9 

- alte situaţii, şi anume .. 


Domiciliat în: 

— sat, comună. 1 

— comună suburbană .. 2 

— oraş... 3 

— municipiu . .4 

Citiţi următoarele publicaţii? (În¬ 
conjuraţi răspunsul corect.) 

— „Ştiinţă şl tehnică" da nu 

— „Modeîism" da nu 

— „Start spre viitor" da nu 

— „Magazin" da nu 

„Contemporanul" da nu 

— publicaţii ştiinţifice 

de profil da nu 

Cum definiţi dv. creativitatea teb- 
nico-ştiinţifică? 


Care este ordinea în care, după pă¬ 
rerea dv., se ierarhizează factorii 
menţionaţi mai jos privind forma¬ 
rea şi, respectiv, manifestarea 
creativităţii tehnico-ştiinţifice? 

(Notaţi în pătratele libere din fiecare 
coloană cifre de la 1 la 9 corespunzînd 
importanţei factorilor respectivi.) 

Formarea Manifestarea 

creativităţii creativităţii 

— . înclinaţi, aptitudini moştenite . — 
—• . . cunoştinţe generale . . — 

— .inteligenţă.... - i - 

— . cunoştinţe de specialitate . — 

— ... deprinderi practice ... — 

— .cointeresare. -— 

— ... motivaţie, pasiune ... — 

— ... condiţii de muncă ... — 

— .... altele, şi anume .... — 


Opinii, evaluări, aşteptări 
şi propuneri ale cititorilor 
cu privire la 

ROLUL PUBLICAŢIILOR 
PENTRU TINERET 
ÎN STIMULAREA 
CREATIVITĂŢII 
TEHNICO-ŞTIINŢIFICE 

Stimate cititor, 

Revista noastră, in colaborare cu Centrul de Cercetări 
pentru Problemele Tineretului, publică in acest număr un 
chestionar in legătură cu opiniile, evaluările, aşteptările şi 
propunerile dv. cu privire la rolul publicaţiilor pentru tineret 
în stimularea creativităţii tehnico-ştiinţifice. 

Vă rugăm să răspundeţi la acest chestionar: deoupaţi pa¬ 
ginile de revistă ce cuprind ancheta, completaţi cu< atenţie si 
sinceritate toate răspunsurile cerute şi trimiteţi-le pe 
adresa: 

Revista „TEHNIUAT 

Piaţa Scloteii rtr. 1, Bucureşti, cod 79784 
în termen de două săptămîni de la primirea revistei. 


Personal, vă apreciaţi ca un om 
creativ? 

- da . 1 

- nu —. 2 

- nu pot aprecia. 3 

in ce măsură credeţi că vă puteţi 
realiza potenţialul de creativitate? 

- întru totul ..... 1 

- în mare măsură... 2 

- oarecum .. 3 

- puţin . 4 

- deloc —.. 5 

De ce depinde mai mult, după pă¬ 
rerea dv., eficienţa muncii? (Notaţi 
în pătratele libere cifrele corespunză¬ 
toare primilor trei factori în ordinea 
preferinţei.) 

- efort fizic . 1 

- efort intelectual . 2 _ 

- efort fizic şi intelectual. 3 _ 

- unehe şi tehnolog avansate — 4 _ 

- cointeresare . 5 _ 

- modul de organizare a mun¬ 

cii . 6 

- creativitate . 7 

- aplicarea rezultatelor avansate 

ale ştiinţei şi tehnicii — .. 8 


Mai jos sînt indicate o serie de ca¬ 
racteristici ale unei gîndiri şi activi¬ 
tăţi de tip creativ. Vă rugăm să indi¬ 
caţi în pătratele libere din dreptul fiecă¬ 
rei caracteristici aprecierea pe care i-o 
daţi de la 1 (puţin) la 5 (mult): 

- capacitatea de a produce un nu- i—— 

măr cît mai mare şi mai variat de 
idei noi ... 

- posibilitatea de a-ţi modifica mo- _ 

dul de gîndire şi acţiune în situa¬ 
ţii noi ..... 

- o gîndire centrată pe găsirea _ 

unor noi răspunsuri la proble¬ 
mele vechi ... 

- o gîndire centrată pe identifP__ 

carea unor noi întrebări şi pro¬ 
bleme ... . 

- ingeniozitate şi inventivitate în 

folosirea metodelor de rezol- r— 
vare a problemelor .... . 

- rapiditatea asociaţiilor de idei, 

imagini, procese .. . 

- capacitatea de a renunţa la ipo¬ 

teze vechi şi de a le înlocui cu al¬ 
tele noi .. . 

- gîndire orientată spre viitor (an- 

ticipativă) .... . 

- preocuparea de finalizare a idei¬ 

lor, de transpunere a lor în prac¬ 
tică . . 

- hotârîrea de a contrazice datele 

considerate pînă în momentul 
respectiv ca fiind certe şi de a le 
înlocui cu altele mai bune . . 

- alte caracteristici, şi anume -L_ 



(URMARE DIN PAG. 11) 


5,6 V vv. In final, se reglează P4 şi 2 

P5 pentru obţinerea unui factor mi- F = _ 

nim de distorsiuni. C(R1+R2) 

Am arătat la prezentarea generală 

a circuitului integrat că, în afara Aşa cum am arătat mai sus, co- 
semnalelor sinusoidale, triunghiu- mutarea rezistenţelor din circuitul 
lare şi dreptunghiulare, este posibilă pinilor 7 şi 8 pe calea de tempori- 
şi obţinerea rampelor liniare cu dife- zare se poate face prin modificarea 
rite înclinări ale pantelor şi a impui- stării logice pe intrarea comutatoru- 
sufilor dreptunghiulare cu factor de lui de curent, respectiv pinul 9. O 
umplere variabil. Schema unui ge- aplicaţie a acestui mod de lucru 
nerator care produce aceste forme este ilustrată în figura 7. 
de undă reglabile este prezentată în Schema conţine un generator 
figura 6. care produce două frecvenţe, aso- 

Pentru a modifica în limite largi ciat unui osciloscop. Circuitul inte- 
raportul dintre curentul de încărcare grat este folosit ca generator de 
şi cel de descărcare a condensato- semnal sinusoidal, conform schemei 
rului de temporizare, este necesară din figura 2, dar, datorită adăugării 
conectarea ieşirii de semnal drept- a încă unei rezistenţe de tempori- 
unghiular cu intrarea comutatorului zare pe pinul 8, se produc două 
de curent, respectiv pinul 11 cu pi- frecvenţe. Comutarea lor succesivă 
nul 9. în această configuraţie se asi- se va asigura la jumătatea rampei li- 
gură comutarea automată a celor niare produsă„de baza de timp a os- 
două rezistenţe R1 şi R2, pe calea ciloscopului. în acest fel, la fiecare 
de temporizare, la fiecare modificare ciclu de baleiaj, în partea stîngă a 
de stare logică pe pinii 11 şi 9. ecranului apare un semnal cu frec- 
Panta rampelor şi factorul de um- venţa determinată de P2, iar în par- 
plere al impulsurilor dreptunghiulare tea dreaptă un semnal cu frecvenţa 
se reglează din aceste două rezis- determinată de PI. 
tenţe. Frecvenţa semnalelor gene- Prin această metodă, reglajul cir- 
rate este determinată, de această cuitelor dependente de frecvenţă, a 
dată, de valoarea ambelor rezis- căror caracterizare în două puncte 
tenţe, după relaţia: este suficientă (filtre sau amplifica¬ 


toare de bandă îngustă), devine tensiunea aplicată pinului 1 sub 
foarte eficient. Metoda se poate această valoare, amplitudinea sem- 
aplica şi la reglarea premagnetizării naiului la pinul 2 creşte proporţio- 
magnetofoanelor cu capete separate nai, dar de această dată cu faza in- 
pentru funcţiile de înregistrare şi re- versată. 

dare (se va avea în vedere existenţa Domeniul dinamic al modulaţiei 
decalajului introdus de distanţa între de amplitudine obţinută prin variaţia 
capete). de tensiune pe pinul 1 poate atinge 

Aşa cum am arătat la prezentarea 55 d’B. 
generală a circuitului integrat, sem- Modulaţia de frecvenţă a semnalu- 
naiul produs de generatorul de lui disponibil la pinul 2 poate fi rea- 

funcţii poate fi modulat în amplitu- lizată prin conectarea unei rezis- 

dine şi în frecvenţă. Montajul care tenţe variabile, controlată în curent, 

permite modularea în amplitudine a între pinii 7 şi 12, sau prin aplicarea 

semnalului generat este prezentat în unei tensiuni variabile între aceiaşi 

fiqura 8. pini. Pentru o variaţie de tensiune 

Amplitudinea semnalului sinusoi- cuprinsă între 0 şi +3 V, folosind 

dai (sau triunghiular) disponibil la schema din figura 9, se obţine un 

pinul 2 poate fi controlată printr-o domeniu de baleiaj de 6:1. 

tensiune de curent continuu sau 
printr-un semnal de modulaţie, apli¬ 
cat la intrarea de modulaţie în am¬ 
plitudine, respectiv la pinul 1. Impe- BIBLIOGRAFIE: 
danţa internă corespunzătoare aces¬ 
tei intrări este de aproximativ 200 kn, Căciulă I., Popescu P., Clondescu 
motiv pentru care, atunci cînd nu se R-. ROB8125: generator de funcţii 

foloseşte modulaţia de amplitudine, monolitic realizat în tehnica MONO- 

pinul 1 se conectează la minusul CIP, Conferinţa anuală de semicon- 

sursei de alimentare a circuitului, ductoare, 1985. 

pentru a evita o modulaţie parazită. Lăzăroiu A., Vobulator de audio- 
Cînd tensiunea pe pinul 1 este frecvenţă cu C.l. ROB8125, Confe- 

egală cu jumătatea tensiunii totale rinţa anuală de semiconductoare, 

de alimentare, amplitudinea semna- 1986. 

lului la pinul 2 este aproape nulă. Colecţiile revistelor: Sdelovaci 
Mărind tensiunea peste această va- Technika, 1979 (R.S. Cehoslovacă); 
loare, amplitudinea semnalului la pi- Radio Electronics, 1977. 
nul 2 creşte proporţional. Micşorînd Documentaţie EXAR. 
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Consideraţi că articolele care apar 
în revista „Tehnium“ sînt în gene¬ 
ral: 

- foarte uşor de înţeles . 1 

- uşor de înţeles . 2 

- nici greu, nici uşor de înţeles - 3 

- greu de înţeles . 4 

- foarte greu de înţeles . 5 


Laborator. 

Pentru tinerii din agricultură 

Locuinţa noastră . 

Revista revistelor .— 

Service .<. 


Aţi realizat pînă în prezent: 

- propuneri de raţionalizare a 

muncii? .. — da nu 

- inovaţii în producţie?.da nu 

- invenţie nebrevetată? .da nu 

- invenţie brevetată? .da nu 

- descoperire ştiinţifică? .da nu 

în timpul liber: 

- citiţi lucrări de perfecţionare 

profesională? . da nu 

- cititi lucrări tehnice şi 

ştiinţifice generale? .da nu 

- participaţi la olimpiadele sau 
concursurile tehnico-ştiin- 

ţifice? . da ^ nu 

- aveţi şi practicaţi un hobby 

tehnico-ştiinţific? .da nu 

- urmaţi cursuri de perfec¬ 
ţionare profesională?.da nu 

Practicaţi profesia dorită sau ur¬ 
maţi şcoala dorită? 

- da .......... 1 

- nu . 2 

- oarecum . 3 

în timpul anilor de şcoală, aveţi (aţi 
avut) cele mai bune rezultate? 

- la disciplinele de profil . 1 

- la lucrările practice . 2 

- la disciplinele de cultură gene¬ 

rală . 3 

- la disciplinele ştiinţifice funda¬ 
mentale . 4 

- la dexterităţi (sport, desen, 

muzică etc.). 5 

- am avut, în general, rezultate 

bune . 6 

- am avut, în general, rezultate 

slabe . 7 

Sînteţi satisfăcut de munca pe care 
o efectuaţi sau de şcoala, faculta¬ 
tea pe care le urmaţi? 

- întru totul. 1 

- oarecum . 2 

- deloc . 3 

Citiţi revista „Tehnium“? 

- sînt abonat şi citesc cu regulari- 

ritate . 1 

- sînt abonat, dar citesc doar 

uneori . 2 

- nu sînt abonat, dar citesc cu regu¬ 

laritate . 3 

abonat, dar citesc une- 


Cum apreciaţi revista „Tehnium“? 

- este mai mult pentru specia¬ 

lişti . 1 

- este mai mult pentru nespecia- 

lişti . 2 

- este şi pentru specialişti şi pentru 

nespecialişti . 3 

Consideraţi că informaţiile difu¬ 
zate în revista „Tehnium“ sînt la zi 
cu datele actuale ale progresului 
tehnico-ştiinţific? 

- da . 1 

- oarecum . 2 

- nu . 3 

Mai jos se află cîteva afirmaţii pe 
care presupunem că cineva le-ar 
puţea face despre revista „Teh- 
nium“. Ne interesează însă păre¬ 
rea dv., adică în ce măsură sînteţi 
de acord cu fiecare afirmaţie. 

Citind revista „Tehnium“ orice tî- 
năr poate: 

- să găsească sugestii utile 

pentru alegerea şcolii şi a 
viitoarei profesii .da nu 

- să afle ultimele noutăţi teh- 

nico-ştiinţifice din tară şi din 
lume . da nu 

- să-şi completeze cunoş¬ 
tinţele predate în liceu .da nu 

- să-şi completeze cunoş¬ 
tinţele din facultate . da nu 

- să-şi dezvolte Creativitatea, 

capacitatea de a inventa, de a 
inova . da nu 

- să-şi formeze convingeri 
ateiste, antireligioase despre 

lume şi viaţă .da nu 

- să găsească informaţi despre 
subiecte tehnico-ştiinţifice 

care-1 interesează.da nu 

După părerea dv. care dintre rubri¬ 
cile permanente ale revistei noas¬ 
tre contribuie mai mult la dezvol¬ 
tarea creativităţii tehnico-ştiinţi- 
fice? Notaţi în pătratul liber o cifră de la 
1 (puţin) la 5 (mult) pentru fiecare ru¬ 
brică. 


- Iniţiere în radioelectronică 

- CQ-YO,(radioamatori) ... 

- HI-FI ..'... 

- Atelier. 

- Informatică . 


Ce alte rubrici aţi propune să fie 
publicate în revistă în acest sens? 


Care dintre articolele menţionate 
mai jos, apărute în numărul 5 (mai) 
din 1987 al revistei noastre, le consi¬ 
deraţi mai utile pentru stimularea 
creativităţii tehnico-ştiinţifice? No¬ 
taţi în pătratele libere o cifră de la 1 (pu¬ 
ţin) la 5 (mult) pentru fiecare articol. 

- Ceas electronic . 

- Experiment . 

- Referinţă . 

- Sursă stabilizată . 

- Cuplor triedru ... 

- Corector RIAA . 

- Indicator de nivel . 

- Sintetizator electronic de rit¬ 
muri muzicale. 

- Procesoare pentru develo¬ 
pare . 

- Executarea şi întreţinerea aco¬ 

perişurilor cu şarpantă din 
lemn.. 

-. Cum se cultivă ciupercile Agari- 
cus bisporus . 

- Telecomandă. 


După părerea dv., noutăţile din do¬ 
meniul construcţiilor de amatori se 
transmit în cea mai mare măsură 

(înconjuraţi cifra corespunzătoare răs¬ 
punsului ales): 

- de la vîrstnici la tineri? . 1 

- de la tineri la vîrstnici?. 2 

- de la vîrstnici la vîrstnici? . 3 

- de la tineri la tineri . 4 

în opinia dv., creativitatea tehnico- 
ştiinţifică: 

- se poate manifesta numai în 

domeniul tehnologiilor de vîrf. 1 

- se poate manifesta mai ales în do¬ 
meniul tehnologiilor de vîrf. 2 

- se poate manifesta în orice do¬ 
meniu . 3 

în condiţiile revoluţiei tehnico-şti¬ 
inţifice contemporane, creativita¬ 
tea tehnico-ştiinţifică este o trăsă¬ 
tură: 

- a celor mai buni specialişti şi mun¬ 
citori ... . 1 

- a unei mari părţi a specialişti¬ 
lor şi muncitorilor .. 2 

- a majorităţii specialiştilor şi 

muncitorilor . 3 

Notaţi în pătratele libere, cu cifre 
între 1 (minim) şi 5 (maxim), apre¬ 
cierile dv. cu privire la trăsăturile 
pe care le consideraţi caracteris- 


mmm 


Propun fotoamatorilor care po¬ 
sedă un apaarat ZENiT-E o mică 
îmbunătăţire care ar fi foarte utilă. 
Subliniez că aceasta este valabilă 
pentru aparatele ZENIT-E dotate cu 
obiectiv HELIOS. 

Pentru reglarea diafragmei la 
acest aparat utilizăm cele două 
inele, primele montate la obiectiv: 
unul dintre ele, şi anume primul, 
este prevăzut cu inscripţiile care 
arată treapta de diafragmă la care 


vom fixa aparatul în vederea foto¬ 
grafierii, cel de-al doilea se roteşte 
liber — între cele două limite de dia¬ 
fragmă ale aparatului, adică 24-16 
— şi, cu ajutorul lui putem regla mai 
bine claritatea imaginii deschizîn- 
du-l la poziţia extremă (care ar co¬ 
respunde diafragmei „2“). 

După ce am stabilit distanţa şi 
claritatea, vom roti acest inel în sens 
opus pînă ce se va opri în poziţia 
corespunzătoare diafragmei pe care 


Student OEORGE TOMA 

am fixat-o la primul inel. 

Acest mod de lucru poate părea 
incomod pentru fotoamatorul înce¬ 
pător, el fiind uneori şi sursa unor 
eşecuri în obţinerea unor fotografii 
de„ calitate. 

într-adevăr, uneori dintr-o grabă 
justificată de rapiditatea cu care tre¬ 
buie acţionat pentru imortalizarea 
unor momente interesante, alteori 
din cauza omiterii — din lipsă de 
experienţă — a uneia dintre operaţi¬ 
ile necesare reglării corecte a dia¬ 
fragmei, pot apărea surprize neplă¬ 
cute, fotografii rrereuşite, supraex¬ 
puse, neclare, din cauza diafragmei 
incorect stabilite la fotografiere. De 
exemplu: prin neînchiderea diafrag¬ 
mei cu ajutorul celui de-al doilea 
inel, sau închiderea insuficientă (nu 
s-a rotit inelul pînă la capăt). 

Aceste neajunsuri pot fi înlăturate 
într-un mod foarte simplu, trasînd 
pe primul inel, cu diafragmele no¬ 
tate, cîteva repere distincte, cu aju¬ 
torul cărora vom putea regla dia¬ 
fragma aparatului fără a apela la al 
doilea inel. 

Cum trasăm inelele? 

Vom fixa inelul (1) în poziţia co¬ 


deşte 

fică: 


creativitate tehnico-ştiinţi- 


- curaj .R 

- imaginaţie, fantezie crea¬ 
toare . 

- spirit inovator, adeziune la 

nou . 

- gîndire critică . 

- lupta cu vechiul, cu inerţia şi ru¬ 
tina . 

- inteligentă ... 

- largă informare ..... 

- nonconformism .. . . . 

- pregătire temeinică de speciali¬ 
tate .. 

- perseverentă, capacitate de 

efort ...... 

- capacitate de conexiune a idei¬ 
lor --....;. 

- respectarea disciplinei cerută 

de activitate .. 

- autoperfecţionare, lupta împo¬ 
triva plafonării . 

- modestie, autoevaluare critică, 

exigenţă faţă de sine . 

- abilităţi practice . 

- cultură generală . 

- pasiune pentru descoperire .... 

- viziune inter şi pluridiscipli¬ 
nară . 


optimism ... 

ambiţie . 

talent, aptitudini înnăscute . 

spirit de risc, de asumare a răs¬ 
punderii . 

încredere în sine . 

entuziasm . 

dorinţă de originalitate . 

capacitate de cooperare în 

muncă . 

altele, şi anume . 


Prin răspunsurile dv. veţi 
contribui direct la îmbunătă¬ 
ţirea revistei noastre în raport 
cu cerinţele cititorilor şi, în mod 
special, la creşterea rolului ei în 
stimularea creativităţii tehni¬ 
co-ştiinţifice. 

Vă adresăm mulţumirile 
noastre pentru participare. 


s—i mus m mwa gras BPgggt m mm mas 


respunzătoare treptei „16“. Rotind 
inelul (2) pînă la capăt, în sensul in¬ 
dicat, ştim că acum este fixat pentru 
diafragma „16“. în această poziţie 
vom roti inelul (1) pînă la diafragma 
„11“. Evident inelul (2) s-a deplasat 
o dată cu (1). Acum, menţinînd fix 
inelul (2), vom roti inelul (1) înapoi 
la poziţia „16“. Punctul marcat de pe 
(2) va indica poziţia echivalentă a 
diafragmei „11“ şi în dreptul punctu¬ 
lui vom trasa pe inelul (1) o linie, 
utilizînd pentru aceasta un obiect 
adecvat — de exemplu: un ferăstrău 
de genul celor folosite ia tăierea fio¬ 
lelor de medicamente. 

în continuare vom proceda în 
mod analog pentru celelalte trepte 
de diafragmă. Vom observa că pen¬ 
tru diafragmele „5, 6“ şi „2, 8“ vor 
corespunde pe inelul (1) locurile pe 
care sînt marcate virgulele de la nu¬ 
merele deja existente pentru treptele 
2, 8, respectiv 5, 6, deci nu mai este 
nevoie să trasăm liniile de reper. 

în acest mod am obţinut trei re¬ 
pere pe care le vom trasa pe inelul 
(1), acest lucru neafectînd în nici un 
fel buna funcţionare â aparatului, 
dimpotrivă aducînd un plus de este¬ 
tică pentru aspectul general. 

La fotografiere vom menţine inelul 
(1) la poziţia pentru diafragma „16“ 
şi vom stabili treapta necesară adu¬ 
cînd punctul marcat de pe inelul (2) 
în dreptul reperului corespunzător. 
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ANTENA SWAN 

PENTRU BANDA 3-TV 


Această antenă a fost construită 
pentru banda Ili-TV, obţinîndu-se 
rezultate remarcabile la recepţiona- 


CONSTANTIN VIZITIU 

rea programelor TV în canalele VI, 
VII, IX, XII, recepţie care a fost posi¬ 
bilă în zona Fălticeni, judeţul Su¬ 


ceava. 

Date constructive. Toate dimen¬ 
siunile au fost date în milimetri. Ele¬ 
mentele au fost confecţionate din 
bară de aluminiu 0 8. Elementele di¬ 
rectoare s-au fixat pe suporturi con¬ 
fecţionate din aluminiu (fig. 1), pe 
traversă direct, avînd contact elec¬ 
tric bun cu aceasta. 

Dipolii în varianta „dipol simplu" 
s-au confecţionat din acelaşi mate¬ 
rial ca şi elementele directoare (Al 0 
8), cu deosebirea că sînt izolaţi faţă 
de traversă, neavînd contact electric 
cu aceasta. Schiţa acestor suporturi 
este dată în figura 2. 

Traversa folosită poate fi ţeavă 
obişnuită 0 20 din oţel sau alumi¬ 
niu, dar din cauza lungimii mari se 
va consolida cu două contrafişe. 

Pentru simetrizare şi acord, la ulti¬ 


mul dipol se'va lega un tronson de 
cablu coaxial 75 fi cu lungimea de 
180 mm. Legăturile între dipoli se 
vor face cu şuruburi M4 şi şaibe 
pentru a putea obţine un contact 
electric bun. In acest sens s-a folo¬ 
sit conductor din cupru 0 1,7, iar în 
locul încrucişării acestuia se va izola 
cu tub PVC (varniş) pe o lungime de 
10 mm. 

La coborîre în punctele A—A’ se 
va lega un cablu bifilar de 300 fi şi 
se va folosi un simetrizor-din co¬ 
merţ, făcîndu-se astfel adaptarea la 
TV de 75 fi. 

în cazul unui semnal slab, în func¬ 
ţie de zona recepţionării, se poate 
folosi un amplificator de bandă (am¬ 
plificator de antenă). 

în figura 3 prezentăm schiţa su¬ 
porturilor pentru elemente. 
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APAHAT PENTRU 
RECOLTAREA 
VENINULUI 
DE ALBINE 


Recoltarea veninului de albine a 
început să preocupe un număr tot 
mai mare de apicultori datorită pre¬ 
ţului stimulativ al acestuia. ' 

Aparatura pentru recoltat veninul 
de albine, rod al activităţii creative şi 
entuziaste a unor cercetători din 
I.C.P.A. (Institutul de Cercetare şi 
Producţie pentru Apicultură), a fost 
brevetată de O.S.I.M. cu nr. 
77068/16.05.1980 şi se găseşte azi în 
comerţ la magazinele de speciali¬ 
tate. 

Aparatura originală este compusă 
din: 

— generatorul de impulsuri (apa¬ 
ratul propriu-zis); 

— grilele electrice: 

— casetele colectoare. 

Consultînd nr. 5/1983 al revistei 

.Apicultura în România", am tras 
concluzia că utilizarea aparaturii de 
mai sus presupune ca apicultorul să 
„piardă" mult timp cu manevrarea 
acesteia (cuplarea-decupiarea apa¬ 
raturii la intervale de 30 de minute şi 
60 de minute, timp de cca 5 ore). 

Aparatura concepută de mine în¬ 
lătură acest neajuns. Ea este reali¬ 
zată din: 

—'automat programabil (funcţio¬ 
narea/pauza şi numărul de cicluri 
sînt programate de apicultor); 

— aparatul propriu-zis care gene¬ 
rează impulsurile la grilele electrice 
şi care are validată/invalidată func¬ 
ţionarea de către automatul progra¬ 
mabil. 

Această aparatură a fost realizată 
în ideea de a consuma cît mai pu¬ 
ţină energie electrică, dat fiind fap¬ 
tul că stupina este în general ampla- 


ing. PAUL ANDREESCU 

saţă departe de reţeaua de curent. 

în figura 1 este dată schema de 
principiu a automatului programabil. 
El asigură următoarele: 

— validarea/invalidarea funcţionă¬ 
rii aparatului propriu-zis; 

— oprirea funcţionării aparatului 
după numărul de cicluri programate 
(un ciclu cuprinde 30 min. de func¬ 
ţionare şi 60 min. de pauză); 

— programarea duratei de func¬ 
ţionare a aparatului în cadrul unui 
ciclu în intervalul 20—40 min. (op¬ 
tim este 30 min.); 

— programarea duratei pauzei în 
cadrul ciclului în intervalul 40—80 
min. (optim este 60 min.); 

— semnalizarea secvenţei (numai 
la intervenţia apicultorului) în care 
se află aparatul: funcţionare, pauză 
sau terminarea numărului de cicluri. 

Schema a fost realizată astfel încît 
cu un număr relativ redus de circu¬ 
ite integrate din familia CMOS de 
foarte mic consum să se obţină o 
flexibilitate relativ bună în progra¬ 
marea funcţionării aparatului. 

în realizarea schemei am utilizat 
numai componente fabricate în ţară. 

Utilizarea circuitului integrat 
MMC351 (auto clock), puţin diferită 
faţă de destinaţia lui, rezolvă pro¬ 
blema realizării unor impulsuri 
meandre cu durata de 10 min. cu 
precizie foarte bună, dată de utiliza¬ 
rea cuarţului folosit curent la ceasu¬ 
rile electronice. 

Compunerea automatului progra¬ 
mabil: 

— generator de semnal realizat 
cu MMC351; 

— formator de impulsuri meandre 


cu durata de 10 min. realizat cu 1/2 
MMC4013 (bistabilul ,,D“); 

— detector de fronturi realizat cu 
MMC4030 (SAU-EXCLUSIV); 

— numărător programabil in com¬ 
punerea căruia intră: MMC40192 
(numărător zecimal), MMC4081 (Şl . 
cu două intrări), MMC4030 (parţial), 1 
conexiunile 01 şi 02 cu una din po¬ 
ziţiile dorite de apicultor; 

— numărător pentru numărul de 
cicluri, realizat cu MMC40192; 

— circuit pentru iniţializarea auto¬ 
matului (power-reset) la punere sub 
tensiune, realizat cu 1/4 MMC4030, 
R8, Dl, C4 şi R9; 

— circuit pentru validarea/invali¬ 
darea funcţionării aparatului pro¬ 
priu-zis, realizat cu 1/2 MMC4013 
(bistabilul ,,D“). 

FUNCŢIONAREA AUTOMATULUI 
PROGRAMABIL 

înainte de punerea sub tensiune, 
apicultorul îşi programează, în ca¬ 
drul unui ciclu, durata de funcţio¬ 
nare, care se recomandă să fie de 
30 min. şi durata de pauză între 
două funcţionări, de 60 min. 

Automatul are un anumit grad de 
flexibilitate în programarea acestor 
durate; pentru funcţionare 20—40 
min., pentru pauză 40—80 min. 

De asemenea, apicultorul progra¬ 
mează cu ajutorul comutatorului Bl 
numărul de cicluri pe care le do¬ 
reşte: unu, două sau patru cicluri. 

Se cuplează tensiunea de 9—12 
Vcc şi automat are loc iniţializarea 
schemei, fără altă intervenţie din 
partea apicultorului. 

Generatorul MMC351 împreună 
cu formatorul de impulsuri gene¬ 
rează impulsuri meandre cu durata 
de 10 min. La fiecare 10 min. detec¬ 
torul de fronturi dă un impuls scurt 
care avansează numărătorul progra¬ 
mabil. Cînd acesta a ajuns la numă¬ 
rul programat iniţial (funcţionare), 
se realizează o reacţie care are ca 
efect bascularea bistabilului de vali¬ 
dare/invalidare a aparatului şi şter¬ 
gerea lui proprie. La următoarea 
secvenţă numărătorul va număra 
pînă la numărul programat iniţial 
(pauza), după care au loc ştergerea 
numărătorului şi rebascularea bista¬ 


bilului, ceea ce corespunde cu înce¬ 
perea unui nou ciclu. Acest lucru se 
repetă de un număr de ori cores¬ 
punzător cu numărul de cicluri pro¬ 
gramat. 

Automatul este prevăzut să în¬ 
ceapă ciclul cu secvenţa de validare 
a funcţionării aparatului. Acest lucru 
se realizează prin forţarea bistabilu¬ 
lui „D“, care asigură validarea/invali¬ 
darea, pe poziţia „1“ logic, la cupla¬ 
rea tensiunii. 

In timpul funcţionării automatului, 
pentru a afla în ce secvenţă ne 
aflăm, cu ajutorul comutatorului Bl 
stabilim poziţia „STOP" sau 
„PAUZĂ", după care îl trecem în po¬ 
ziţia inactivă. Dacă detectăm sec¬ 
venţa „STOP", înseamnă că s-a ter¬ 
minat numărul de cicluri programat 
şi putem decupla aparatura de sub 
tensiune. 

Utilizarea automatului programa¬ 
bil propus pentru validarea/invalida¬ 
rea funcţionării aparatului pro¬ 
priu-zis duce la „eliberarea" apicul¬ 
torului de observarea şi manipularea 
continuă a aparaturii, timp in care 
acesta poate executa alte activităţi 
în cadrul stupinei. Apicultorului nu-i 
revine decît cuplărea aparaturii şi 
decuplarea ei după aproximativ 5 
ore (în cazul programării unui ciclu 
de, 90 min.). 

în continuare prezentăm schema 
electronică de principiu a aparatului 
propriu-zis (fig. 2), concepută în 
ideea de a putea fi conectată la au¬ 
tomatul programabil descris mai 
sus. 

Această schemă respectă toţi pa¬ 
rametrii schemei originale, însă este 
executată cu un număr mai mic de 
componente, cu consum mai mic de 
curent şi cu o fiabilitate mai mare. 
Introducerea push-butonului B2 a 
înlăturat consumul suplimentar de 
curent prin LED-ul de semnalizare a 
funcţionării aparatului. Acesta este 
testat numai la intervenţia apiculto¬ 
rului. 

COMPUNEREA APARATULUI: 

— generator de impulsuri realizat 
cu /JE555N (în schemă de astabil) 
care asigură: durata impulsului de 1 
+0,3 s; 1—0,3 s şi durata pauzei re- 
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glată în intervalul 3—6 s; 

— generator de impulsuri realizat « 
cu /3E555N (în schemă de astabil) 
care asigură: durata impulsului de 
1,5 ms şi durata pauzei de 17 ms; 

— amplificator de impulsuri reali¬ 
zat cu tranzistorul BD139, care are 
ca sarcină transformatorul Tr. (din 
cele utilizate la sonerii) cu n 1=114 
spire cu 0 = 0,4 mm şi n2=760 spire 
cu 0 =0,2 mm, ambele cu sîrmă 
CuEm; 

— schema de limitare a impulsu¬ 
rilor, realizată cu diodele Zener 
PL27Z şi PL36Z; 

— schema de semnalizare a func¬ 
ţionării, realizată cu R4, PL30Z, C7, 
tranzistorul BC108, LED-ul ROL02şi, 
push-butonul B2. 

FUNCŢIONAREA APARATULUI 

La cuplarea sub tensiune, auto¬ 
matul programabil validează funcţio¬ 
narea aparatului conform ciclurilor 
programate. Aparatul va genera 
timp de 30 min, impulsuri cu frec¬ 
venţa de 58 Hz în regim de 1 s 
funcţionare şi 3—6 s pauză. Ur¬ 
mează o pauză de 60 min., după 
care se reia un nou ciclu. 

Notă. La punerea la punct a apa¬ 
ratului se are în vedere ca toate po- 
tenţiometrele semireglabile să fie 
poziţionate cu cursorul la mijlocul 
plajei de reglare, iar după ce s-au 
stabilit valorile optime se pot înlocui 
cu rezistenţe corespunzătoare. 

Date suplimentare privind utiliza¬ 
rea, principiul de funcţionare, forma 
de undă a impulsurilor etc. se gă¬ 
sesc în revista .Apicultura în Româ¬ 
nia" nr. 5/1983. 

în figura 3 se propune un panou 
frontal al „Aparatului automatizat 
pentru recoltarea veninului" cu dis¬ 
punerea elementelor de panou. 
Acestea sînt: 

— comutator cu două poziţii cu¬ 
plat/decuplat pentru cuplarea/decu¬ 
plarea la/de la sursa de curent a 
aparatului; 

— push-butonul care, prin apă¬ 
sare, pune sub tensiune schema de 
semnalizare a funcţionării aparatu¬ 
lui; 

— LED pentru semnalizarea func¬ 
ţionării aparatului; 

— comutator cu trei poziţii (pozi¬ 
ţia din mijloc este inactivă) pentru 
semnalizarea secvenţelor „STOP" 
sau „PAUZĂ"; 

— LED pentru semnalizarea sec¬ 
venţelor „STOP/PAUZA"; 

— comutator cu trei poziţii pentru 
alegerea numărului de cicluri; 

— siguranţă fuzibilă de 0,1 A pen¬ 
tru protecţia aparatului. 

MÎNUIREA APARATULUI 

După ce ambele scheme au fost 
puse la punct şi cuplate între ele 
(ieşirea bistabilului „D" de la auto¬ 
matul programabil cu pinul 4 (ALO) 
de la generatorul /3E555N-1 de la 
aparat), se execută următoarele 
operaţii: 

— se pune comutatorul „NUMĂR 
DE CICLURI" pe una din poziţii; 

— se pune comutatorul „PAU¬ 
ZĂ—STOP" pe poziţia din mijloc; 

— se cuplează comutatorul „ALI¬ 


MENTARE" pentru a pune sub ten¬ 
siune instalaţia. 

Cu ajutorul unui ceas se crono¬ 
metrează dacă durata de funcţio¬ 
nare a unui ciclu este de 30 min. 
(timp în care testăm prin apăsare pe 
push-butonul B2 aprinderea LED-u- 
Iui corespunzător), iar pauza de 60 
min. De asemenea, se testează 
dacă, după scurgerea duratei cores¬ 
punzătoare a numărului de cicluri 
programat, aparatul rămîne invali¬ 
dat, iar LED-ul „STOP—PAUZĂ" 
semnalizează cînd comutatorul este 
pe poziţia „STOP". 

După această verificare urmează 
cuplarea aparatului în sarcină (la 
grilele electrice) şi trecerea lui în 
exploatare. 

Periodic se face o verificare a pa- 
• rametrilor aparatului propriu-zis şi 
în caz că este nevoie se fac corecţi¬ 
ile necesare. 




APARAT AOTOMAT/zat\ 
PENTRU RECOLTAREA 
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1 2 4 
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cultura ciupercilor 

PLEURI 18 


(URMARE DIN NR. TRECUT) 


SCHEMĂ TEHNOLOGICĂ. 
Pragitlrn substratului pentru Pleuroto$: 



OMOGENIZARE n,e * A \ ^/mS/3a/ZE 

rumenus f aa • m BAZJMfMâFAL , C/M£N) 

-rumeguş tag, /mAAT faXMA 

-paie tocate; ha}*350-400 fa) 

-ciocaiai de porumb; 2Z/LE 

-frunze copaci; 

-orz boabe (măci¬ 
nat) ; 

—hîrtie. 

CANTITATEA RECOLTATĂ 

Cultura ciupercilor Pleurotus se 
desfăşoară în 2 pînâ la 4 valuri de 
recoltare. Primul val are loc într-o 


Schema tehnologică de pregătire a substratului celulozic pen¬ 
tru Pleurotus. 



perioadă de 10 pînă la 14 zile şi 
poate asigura mai mult de jumătate 
din recolta totală, respectiv cca 10% 
din greutatea substratului nutritiv în- 
sămînţat. 

Din exemplele de culturi menţio¬ 
nate cantitatea de ciuperci Pleuro¬ 
tus recoltată este următoarea (tabel 
2 ). 

Reiese deci că în spaţii mici de 
cultură, de la 1 pînă la 30 mp se pot 
realiza cantităţi apreciabile de ciu¬ 
perci Pleurotus, care vor contribui 
din plin la o variaţie plăcută în ali¬ 
mentaţia familiei. 


SAC/DP 

nx/er/iem. ■ 
- (rexfozArA) 

-AŞfZAPC: 

VEZr/CAL 

25-30cjt> SEOS 
■ <mzo,vrAL 
:/5 cm GPOS 
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LĂZ/DZIEMN 
(CAPWŞ/rc 
CO PLAST/C) 


-BORCANE-GHIVECE 


cm/ renr/zu EĂc/ee 



- /ZAC/#£ 25 % 
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semnalizator 


Montajul este destinat autoturis¬ 
mului VAZ-2105 şi semnalizează 
acustic anomalii ce apar în sistemul 
de răcire, tensiunea electrică din in¬ 
stalaţie, presiunea în sistemul de frî- 
nare, starea becurilor de semnali¬ 
zare. 


Toate aceste informaţii sosesc la 
circuitul DD1, care la rîndul său co¬ 
mandă un oscilator format din cir¬ 
cuitul DD2. Semnalul acustic este 
debitat de o cască telefonică HAI. 

RADIO, 4/1987 


Rx~2m 

Elementul principal îl constituie 
circuitul TA7792F, care îndeplineşte 
funcţiile de amplificator RF, mixer, 
oscilator, amplificator de frecvenţă 
intermediară, detector şi preamplifi- 
cator AF 


Circuitul LI este acordat pe 145 
MHz. Circuitul L3 este acordat pe 
134 MHz, acesta avînd în paralel 
dioda 1SV50 din care se face acor¬ 
dul în bandă. Filtrul ceramic are 
frecvenţa de trecere 10,7 MHz. 

Circuitul IC3 este stabilizator de 
tensiune, iar IC2 este amplificator 
audio. 

JARL NEWS, 11/1986 




Cu două circuite operaţionale ca 
elemente amplificatoare este realizat 
un radioreceptor pe unde medii. La 
intrare este conectat circuitul osci¬ 
lant L1C; din L2 semnalul este apli¬ 
cat diodei GA100 (EFD108) ce înde¬ 
plineşte funcţia de detector. Semna¬ 


lul audio este amplificat de cele 
două operaţionale şi de două tran- 
zistoare. Alimentarea este la 3 V. 

FUNKAMATEUR, 3/1987 



SON6RI6 


Utilizînd trei circuite integrate se 
poate construi o sonerie muzicală 
cu două melodii, fiecare compusă 
din 7 note. 

Diodele de la ieşirea circuitului 
74154 sînt de tip -1N4148. Din poten- 
ţiometrele R6—R19 se reglează ni¬ 
velul de ieşire din circuit. 

RADIO TELEVIZIA ELECTRONICA, 
5/1987 
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întreprindere de stat 

NE MUZICALE SI INCINTE 


PENTRU FABRICAREA DE TELEVIZOARE, RADIORECEPTOARE,' COMBi- 
ACUâTICE, RADIOCASETOFOANE, SUBANSAMBLE, PIESE DE SCHIMB 


Dintre produsele recente 
treprinderii ELECTRONICA 
comandăm: 


pariini : i: 

moiidfo 


— Categoria: standard 

— Moduri de funcţionare: mono-stereo 

— Puterea de ieşire audio maximă utilizabilă: 2x5 W/4 n 

— Audiţie excelentă în incinte acustice cu două sau trei căi, livra¬ 
bile opţional 

— Radioreceptor mono-stereo cu două lungimi de undă: UM, UUS 

— Pick-up mono-stereo de calitate superioară, cu aoză piezoelec- 
trică, lift şi sistem de oprire automată; redarea discurilor mono-stereo 
se face cu vitezele de 33 1/2 sau 45 rotaţii/minut 

— Casetofon mono-stereo cu autostop şi comutator pentru tip ca¬ 
setă crom-dioxid şi normal 


Amplificator audio de putere mono-stereo 

Mufe cască; mufă microfon 

Putere maximă absorbită de la reţea: 25 VA. 




INCINTA 
ACUSTICA 
CU DOUA CAI 


radioreceptorul 
cu pick-up 


— Categoria: standard 

— Moduri de funcţionare: mono-stereo 

— Puterea de ieşire audio maximă utilizabilă: 2x4 W/4 O 

— Audiţie excelentă în incinte acustice cu două sau trei căi, livrabile opţional 

— Radioreceptor cu trei game de undă: medii şi scurte (audiţie monofonică); ultra¬ 
scurte (audiţie stereofonică) 

— Pick-up mono-stereo de calitate superioară, cu doză piezoelectrică şi mecanism 
cu funcţionare automată; redarea discurilor mono-stereo se face cu vitezele de 33 1/2 
sau 45 rotaţii/minut 

— Amplificator audio de putere mono-stereo pentru semnalele furnizate de 
pick-up-ul sau receptorul radio încorporate, ori provenite de ia surse de semnal exte¬ 
rioare (magnetofon, casetofon) 

— Putere maximă absorbită de la reţea: 40 VA. A 


Puterea limită 


_ ... de utilizare: 10 VA 

— Impedanţa nominală: 4 0 

— Domeniul nominal de frecvenţă: 80...18 000 Hz 

— Volumul incintei: 31 I 

— Echipament (tipul difuzoarelor): P 22846 B şi 
P 21812 A 

— Materialul incintei: PAL furniruit. 


ÎURESTt BO. OIMITRIE POMPEI NR.5-7 SECTORUL 2 COD 7S326 TEL. 00 20 BO TELEX 10539 
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CLAPONEA OCTAVIAN - Con¬ 
stanţa 

în numărul viitor publicăm un 
amplificator de antenă de bandă 
largă. 

Recepţia programelor de la satelit 
impune utilizarea unei instalaţii 
foarte complexe. 

BRAŞOVEANU G. - Braşov 

Tubul din etajul UUS- este ECC 
85; nu deţinem echivalenţele circui¬ 
telor integrate la care vă referiţi. 

CĂLIN DANIEL - jud. Timiş 

Modificarea sarcinii la radiorecep¬ 
toare sau la ceasul cu melodii poate 
determina distrugerea etajelor finale 
audio. In rest am publicat. 

ALIMAN CONSTANTIN - Brăila 

Nu avem rubrică de mică publici¬ 
tate. 

FURDA TIBERIU — Cluj-Napoca 

Folosirea incintelor acustice de 8 
n nu poate deteriora amplificatorul, 
dar puterea furnizată va fi mai mică. 
Nu deţinem informaţii despre mag¬ 
netofoanele „Rostov", 


PĂUN NICOLAE - Buzău 

Vom publica şi antene elicoidale. 

CAŞPAROVICI VASILE — Breaza 

La amplificator, în locul lui 709 
puteţi folosi 741. 

DAN DORU - jud. Prahova 

Circuitul A 2030 a fost publicat la 
rubrica HI-FI. 

PÎRLOAGÂ MARIAN - Călăraşi 

Programul recepţionat de dv, este 
pe canalul 24, 

Adaptarea antenelor de 300 O la 
cablu de 75 ft în UIF se face la fel 
ca şi în FIF, cu o buclă de adaptare. 

MAXIM IOAN - Paşcani 

Funcţionarea anormală a ceasului 
(rămînerea în urmă) este determi¬ 
nată de scăderea frecvenţei tensiunii 
de alimentare. Remediul ar fi să 
construiţi un oscilator de 50 Hz (sta¬ 
bil), fie cu circuitul 555, fie stabilizat 
cu cuarţ. Tensiunea cu frecvenţa de 
50 HZ se aplică la pinul 37 al circui¬ 
tului. 

LEON DUMITRU — Ploieşti 

Circuitele integrate la care vă re¬ 
feriţi nu au echivalenţe europene. 

PANŢUROIU DINU - jud. Dîm¬ 
boviţa 

Schema serveşte la depanare. 

MOLDOVAN ION - Tîrnăveni 

Apelaţi la serviciile unei coopera¬ 
tive. 


TÎMPLARU COSTIN - Segarcea 

Bobina de acord are 75 de spire, 
iar bobina de cuplaj are 8 spire. 
BĂLĂNICĂ ION — Bucureşti 
Construiţi preamplificatorul din 
nr. 8/1986. 

FAUR IOAN - Arad 
Nu deţinem datele solicitate. 
VLAD CRISTIAN - Bucureşti 
Optaţi pentru schema din figura 2. 
KLAMACIK GELU - Zalău 
Tranzistoarele EFT sînt de pro¬ 
ducţie I.P.R.S. 

TULHAN DAN - Sibiu 
Antenele se pot interconecta res- 
pectînd condiţiile transferului op¬ 
tim de energie. Atenţie la impe- 
danţa de ieşire a fiecărei antene şi 
la impedanţa cablului de legătură. 
BALAURE NICOLAE - Craiova 
Vă recomandăm să reparaţi instru¬ 
mentul de măsură la un atelier de 
metrologie. Ideea cu divizorul de 
tensiune este bună. Vom reveni 
asupra circuitelor tip AN7311. 
ŞERBAN ANDREI - Bucureşti 
Schema la care vă referiţi este a 
unui produs industrial la care pro¬ 
ducătorul nu prezintă toate amă¬ 
nuntele componentelor. 

DELIŢOIU IULIAN - Craiova 
Consultaţi lucrarea „Circuite in¬ 
tegrate liniare — aplicaţii". 
SALOMCHIU FLORIN — Tulcea 
Construiţi un convertor simplu 
de îa canalul 36 la canalul 10 (sau 
alt canal superior). 


CORŞATE VASILE - Brăila 

Distanţa să fie mai mare cu A/2 
ROTARU SERGIU - Vaslui 
Nu deţinem date despre ce vă in¬ 
teresează în banda SHF. 

GIURGEA CRISTIAN — Galaţi 
Revedeţi alimentarea radiore¬ 
ceptorului, în special puntea redre- 
soare şi etajul final audio (în ordi¬ 
nea aceasta). 

BORDEIANU VASILE - Petrila 

Este dificil să construiţi un sistem 
CAF la receptorul „Eforie". Verifi¬ 
caţi starea tubului din blocul UUS 
— eventual trebuie schimbat. 
CAZACU ION - Rîşnov 
Amplificatorul TV la care vă refe¬ 
riţi este produs „Electronica" şi 
poate fi procurat de la magazinele 
de specialitate. 

STAN CRISTIAN - Ploieşti 
Folosiţi pentru divizare schema 
din 12/80 iar pentru 8 şi 12 MHz 
scheme obişnuite de dublare res¬ 
pectiv de triplare (circuite acordate 
pe aceste frecvenţe în colectorul 
unui tranzistor BC1Q7). 

MILLVE LUDOVIC - jud. Bihor 
„Practica electronistului amator" 
este o carte ce se adresează unui 
grup larg de constructori amatori. 
Schema ohmmetrului este intere¬ 
santă. 

FONARJ GEORGE - Bucureşti 

Montaţi GD241B 



ROTARU PAVEL — Suceava 

Radioreceptorul R-206 lucrează in gamele UL, UM, US şi UUS 
(OIRT). 

Elementele de intrare, amplificatoare şi oscilatoare, atît din AM 
cît şi din FM, sînt tranzistoare, dar amplificatorul IF cît şi amplifi¬ 
catorul AF sînt circuite integrate UL1211N şi respectiv UL1482K. 
Alimentarea este asigurată din reţeaua de 220 V. 
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